CASIO Jz 


EX-ujord 

DATAPLUS4 


取扱説明書 

保証書付 

XD-GF 5900 MED 
XD-SF 5700 MED 


•ご使用の前に「ま全上のごを意」をよ< 
お読みの上、正し<お使い<ださい。 
•本書はお読みになった後ち大切に保管して 
<ださい。 

•本書の説明は、複数の電子辞書を対象にし 
ています。本書に記載しているイラストは 
「 XD - SF 已700 MED 」 を使用しています。 
あらかじめご了承ください。 


本機をご使用になる前に 


こんなことがでさます 

基本的な使いかたを紹介します 


舌辛巧をひく 

画面の見かた-検索ち法（ことば 
の調べかた）びわかります 


文字入力のしかた 

キーボードやタッチペンを使った 
文字の入れかたを説明します 


便利なひきかたいろいろ 

より便利にひくための応用編です 


役立つ機能いろいろ 

ことばを調べるじ(外にいろいろな 
使いかたびあります 


収録辞典の使いかた 

収録されている辞典の使いかたを 
説明します 


お役立ち情報 

困ったとさや電池を交換したいと 
さなどの情報びあります 


RJ A 520294-001 V02 M00903-B 


用語か5探ず（さくいん) 













まを上のごを意 


このたびは本機をお買い上げいたださまして、誠にあ 
りびとラございます。 

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお 
読みの上、正しくお使いください。 


この表示を無視して誤った取り扱いを 
A すると、人び死 t または重傷を負う危 

巧険び差し迫って生じることび想定され 
る内容を示しています。 

この表示を無視して誤った取り扱い 
A 说化 をすると、人び死 t または fi 傷を負 
^ ラ危険び想定される内容を示してい 

よ9 〇 

この表示を無視して誤った取り扱いを 
A すると、人び傷害を負う危険び想定 

ZAdS される内容および物的損害のみの発 
生び想定される内容を示しています。 


絵表示の例 

( S ) S ) 記号は「してはいけないこと」を意味していま 
す（左の例は分解禁止)。 

〇 ♦記号は「しなければならないこと」を意味して 
います。 







A \ を巧 

電池について 

電池からもれた液び目に入ったとさは、すぐ 

〇 に次の処置を行ってください D 

1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。 
2.ただちに医師の治療を受ける。 

そのままにしておくと失明の原因となります。 


A 警告 




使用場所について 

本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使 
用び禁止されている場所では使用しないでく 
ださい。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れ 
びあります。 


〇 


また、医療用電子機器から離して使用（携帯- 
保管）してください。ペースメーカーなどをご 
使用のちは、本機を胸部（胸のポケット）で 
使用すると、磁力の影響を受けることびあり 


よ9 〇 


万一異常を感じたらただちに本機を体より離 
し、医師に相談してください。 


1 







A 警告 

煙、臭い、発熱などの異常について 

煙び出ている、へんな臭いびする、発熱して 
いるなどの異常状態のまま本機を使用しない 
でください。そのまま使用すると、火災•感 
電の原因となります。すぐに次の処置を行って 
ください。 

1. 電源スイッチを切る。 

2. US 目ケーブルをはずす。 

3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ修 
理相談窓□に連絡する。 


0 


乂中に投入しない 

本機を火中に投入しないでください。破裂に 
よる火災-けびの原因となります。 



分解 • 改造しない 

本機を分解•改造しないでください。感電‘ 
やけど-けびの原因となります。 

内部の点検*調整-修理はお買い上げの販売 
店またはカシオテクノ修理相談窓□にご依頼 
<ださい。 
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A 警告 

電池の液もれについて 

本機内で電池び液われしたまま使用すると、 
火災•感電の原因となりますので、ただちに 
本機の使用をやめてお買い上げの販売店、ま 
たはカシオテクノ修理相談窓□に連絡してく 
ださい。 


電池について 


〇 


電池は使いかたを誤ると、液われによる周囲 
の巧損や、破裂による火災•けびの原因とな 
ります。次のことは必ずお守りください。 
•分解しない、ショートさせない 
•加熱しない、火の中に投入しない 
-新しい電池とちい電池を混ぜて使用しない 
-種類の違う電池を混ぜて使用しない 
-アルカ U 乾電池を充電しない 
•極性 （+ と一の向さ）に注意して正しく入れ 


る 
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A 警告 


USB ケーブルについて 


US 目ケーブルは使いかたを誤ると、傷つきや、 
破損による火災•感電の原因となります。次 
のことは必ずお守りください。 

(» •濡れた手で US 目ケーブルやプラグに触れな 


0 

〇 


• 付属品外の物を使用しない 
•加熱したり、加工したりしない 
•無理に®げたり、ねじったり、引っ張ったり 
しない 

• ケーブルやプラグび傷んだらお買い上げの 
販売店またはカシオテクノ修理相談窓□に 
連絡する 

•プラグを抜くとさは、ケーブルのプラグを 
持って抜く（ケーブルを引っ張らない） 

• ケーブルのプラグはコネクターの奥まで確 


実に差し込む 

•旅行などで長期間使用しないとさは 、 USB 
ケーブルのプラグをコネクターから抜く 
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A 警告 

別売のカードの取り扱いについて 

本機に別売のデータカード （ microSD 版）や 
市販の microSD メモ U —カードを使用する際 
は、ルさなお子様び飲み込まないように取り 
扱いに注意してください。 


A 注意 


表示画面について 


0 


•液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を 
与えないで<ださい。液晶表示画面のガラ 
スび割れてけびの原因となることびありま 


す。 


〇 


• 液晶表示画面び割れた場合、表示画面内部 
の液体には絶対に触れないで<ださい。皮 
膚の炎症の原因となることびあります。 
•万一、 □に入った場合は、すぐにうびいをし 
て医師に相談してください。 

•目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清 
浄な流水で最低1日分上洗浄した後、医師 
に相談してください。 
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A 注意 

磁気カードに近づけない 

クレジットカード、キャッシュカード、プ IJ ぺ 
イドカードなどの磁気を帯びたわのを本機に 
極端に近づけないでください。 

本機は磁気を帯びた部品を使用しているた 
め、磁気カードび使用でさなくなることびあ 
ります。 


重いらのを置かない 

^本機の上に重いわのを置かないでください。 
Qy バランスびくずれて倒れたり、落下してけび 
の原因となることびあります。 


電池について 

電池は使いかたを誤ると液われによる周囲の 
巧損や、破裂による火災•けびの原因となるこ 
とびあります。次のことは必ずお守りください。 
Q •本機で指定されている電池外は使用しない 
A •長時間使用しないとさは、本機から電池を 
If 取り出しておく 


〇 


•充電池を使ラ場合は、王洋電機株式会社製 
の単4形 eneloop ® (エネループ）のみを使 
用する（ご使用の際は、必ず eneloop ® に付 
属の取扱説明書などをお読みの上、正し< 
お使いください。） 
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A 注意 

へッドホン端子/ USB ケーブル接続コネクター 
への接続 

ヘッドホン端テやコネクター部には、付属品 
外のわのを接続しないでください。乂災、 
感電の原因となることびあります。 


0 


ヘッドホンについて 

ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶらさ 
げたりしないでください。落下によるけびの 
原因となることびあります。 


〇 


音量について 

へッドホンを使うときは音量に注意してくださ 
い。大音量で聞<と難聴の原因となることび 


あります。 


大切なデータは控えをとる 

A 本機や microSD メモ U —カードにパソコンか 
tf ら転送した内容は、パソコン側のデータわ消 
去せずバックアップとして保管してください。 
本機の故障、修理などにより、記憶内容び消 
えることびあります。 









巧用上のごを意 


その他の使用上のごま意 

•本機は精密な電子部品で構成されていまず。データび正常に保持でさなく 
なったり、故障の原因になりまずので、^ソ下①ことにを意してください。 

•落としたり、「強い衝撃」、「巧げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、 
ズボンのポケットに入れたり、硬いわのと一緒にカノ くンに入れないよラにごを意 
<ださい。 

•ボールペンなど尖ったちのでキー操作しないでください。 

•液晶画面（メインパネル）や手書さパネルに強い力を加えたり、ボールペンなど 
尖ったわので突いたり入力したりしないで < ださい。液晶画面や手書さパネルの 
一部はガラスででさていますので、傷ついたり、割れることびあります。 

•分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でわ有料修理と 
なります。 

•静電気び発生しやすい場所では使わないで<ださい。 

•極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。 

低温では表示の応答速度び遅くなったり、点打しなくなったりします。また、 
直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近 < など、極端に温度び高< 
なる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の 
故障の原因になります。 

•湿気やほこりのをい場所での使用や保管は避けてください。 

水び直接かかるよラな使用は避けるととちに、湿気やほこりにち十分ごを意 
ください。電子回路の故障の原因になります。 

•お手入れの際は、乾いた柔5かい巧をご使用ください。 

特に巧れびひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきくださ 
し、。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。 
キーの上の文字び消えたり、ケースにシ三を付けてしまラ恐れびあります。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に 
基づくクラス巨情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接し 
て使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 






あ5かじめご承知いただきたいこと 


• 本書の内容については、将来予告なしに変更することびあります。 

•本書の内容については万全を期して作成いたしましたび、万一ご不審な点や 
誤りなど、お気付さのことびありましたらご連絡ください。 

•本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個 
人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。 
•本書および本機の使用、故障-修理などによりデータび消えたり変化したこ 
とで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につさまして 
ち、解社では一切その責任を負えません。 

•本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合びありま 
す。また、キーおよびアイコンは、簡略化して記載しています。 

。列:ろプー崇^、億) - EZMB ) 

ガィド 心夕 

r 本機の画面に表示される字体」について_ 

•本機の画面に表示される字体は J I S X 0213 ； 2日日4の漢字集合に準拠 
したフォントを使用しています。 

2日日4年改正で変更のあった字形に対応しています。 

例 「逢」 一 「逢」、「辻」 一 「辻」、「鉛」 一 「鉛」、「ネ氏」 一 「祇」、「島」 一 「葛」、 
「撰」^「撰」など 

•本機の画面に表示される表-図は画面上での一覧性を重視して収録してお 
り、一部に簡略化されたフォントを使用しています。また、表-図しソ外でも本 
機の表示ドット構成の都合により、簡略化された字体び表示されることびあ 
ります。 
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登録商標-商標の表記について 

l ^ TF の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。 

なお、本書中には、し U 下の用語の™マーク、⑩マークを明記していません。 

• Microsoft 、 Windows、Windows NT、Windows Vista、Windows 
Media は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 
登録商標です。 

• Macintosh および Mac 日 S は、米国および他の国々で登録された Apple 
Inc . の商標です。 

•「オキシライド乾電池」は、パナソニック株式会社の商標または登録商標で 
す。 

• micraSD は、 SD Card Association の商標です。 

• m 製 microSDD コ'は商標です。 

•本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の 
商標または登録商標です。 
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付属品を確認しましよう 

US 巨ケーブルを使ったパソコンとの接続について 
製品シリアルナンノ（一について 

初めてお使いになるときは . 

電源を入れる.切る . 

バックライト/電池寿命について’’ 

各部の名前と働さ . 

タッチペンを取り出す-しまう 
タッチペン使用上のごを意 •••• 


I こんなことびでをます_ I 

こんなことがでさます . 26 

国語辞巧を使ってみる . 28 


r 巧巧をひ< _ 1 

画面の見かた . 30 

使いたい辞典を選ぶ . 32 

メニューから辞巧を選ぶ . 32 

辞巧/モードキーで辞典を選ぶ . 33 

ことばを調べる . 3已 

パターン1調べたいことばの最初の何夕字か入力 . 36 

パターン2調べたいことばを入力後 、 I 訳/巧定 I を押す37 
パターン3見出しをたどる . 38 





安全上のごを意 . 表紙の裏 

使用上のごを意 . 8 

その他の使用上のごを意 . 8 

あらかじめご承知いただきたいこと . 9 

「本機の画面に表示される字体」について . 9 

登録商標.商標の表記について . 10 


「本機をごほ用になる前に 


已671234已 
11122222 





































パターン 4 複数の条件を入力して絞り込む 

パターン己画面の項目をタッチする . 

画面の基本操作 . 

説明の続きを見る . 

前後の見出し語に切り替える . 

別の辞巧に切り替える . 

夕字の大きさを変える . 

ズーム する . 

レイアウトを変える . 

I 文字入力のしかた ~ 

キーボー ドを使う . 

キーボードで夕字を入力する . 

間違った夕字を訂正する . 

タッチペンを使う . 

クイックパレットで操作する . 

辞典を選ぶ . 

単語や項目を選ぶ . 

タッチペンを使ってスク□-ルする . 

手書さパネルに文字を入力する . 

日本語ソフトキーボードを使う . 


r 便利なひをかたいろいろ 

複数の辞巧か5調べる . 

調べたいことばをかなで検索する . 

漢字を手がかりにことばを検索する . 

日本語のキーワードから英語の例文を検索する-‘ 
調べたいことばをアルファベットで検索する-••‘ 
調べたい例夕や成句をアルファべットで検索する 

-度調べたことばを再度調べる . 

英単語のスペルをチエックする . 

「見出し語検索」か！5正確なスペルを調べる ••••‘ 


g 


44444444 




8878899017 
44已己己己己666 


郎郎的^ 


でで^ 
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成句や例夕を調べる . 77 

同じ辞巧で連続してことばを調べる . 80 

別の辞巧にジャンプして調べる . 82 

画面に二つの辞巧を並べて調べる . 84 

意味の画面からさ！5に深く調べる . 86 


r お立つ機能いろいろ_ I 

音声を聞く . 89 

ネイティブの発音を聞く（トウルーボイス®) . 90 

合成音声で発音を聞く （7 言語音声読み上げ） . 92 

音声機能の設定をする . 93 

メモや力ードの書きかた . 95 

フリーメモを使う . 96 

暗記力ードを使う . 98 

暗記力ードを作る . 98 

暗記力ードを使う . 102 

暗記力ードの音声を聞く . 104 

暗記力ードで書き取りして覚える . 1日已 

暗記力ードの書さ取り結果を見る . 107 

暗記力ードの名前を変える . 107 

見出しメモを使う . 109 

単語帳を使う . 111 

本機を傾けて操作する . 115 

電卓を使う . 117 

よく使う辞典をお気に入りに登録する . 120 

ライブラリーを活用する . 122 

ライブラリーとは？ . 122 

ライブラリーを使うための準備 . 123 

「 EX - word テキスト□-ダー」 「 EX - word 音声 CD □-ダー」 

. 124 

別売コンテンツ . 124 

































別売のデータカードや microSD メモリーカードを使う • • 12已 
プ□ジェクターに接続する . 128 


r 収録辞巧の使いかた_ I 

本章の説明の見かた . 129 

収録辞巧一覧 . 132 


r お役立ち 情報_ I 

困ったときは . 177 

こんなときには . 177 

こんな症状が起こった5 . 182 

こんなメッセージが出たら . 186 

リセットするとさは . 189 

電池を交換する . 190 

設定の変更 . 193 

キ_/アイコンの名前と働さ . 198 

□—マ字/かな対応表 . 202 

仕様 . 204 

さくいん . 208 

保証.アフターヴービスについて . 214 

お客様ご相談窓 □. 21已 
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ご使用になる前に、し u 下の付属品びそろっているか確認してください。 
•アルカ IJ 単4形乾電池2本 

• US 目ケーブル（パソコンやプ□ジェクターと接続するとさに使用します） 
•専用へッドホン 

•タッチペン（本体裏面に収納されています 
斗24 ぺージ） 



piu ^ も 

合 





1 1 





※お買い上げになった商品（特別捆包商品 
など）によっては、付属品び異なる場合 
びあります。 


USB ケーブルを使ったパソコンとの接続について_ 

本機は単体でご使用でさます。 

また、付属の US 目ケーブルを使ってパソコンと接続し、弊社電子辞書用の別売 
コンテンツ（追加コンテンツ）-テキストフアイル-音声データを本機に取 
り込むことちでさます。 

本機とパソコンを接続するには、専用の US 巨ドライバーび必要となります。接 
続する前に、用途に応じて必ず専用のソフトをパソコンにインス I -ールして 
<ださい。 

•専用ソフトをインストールずる前に本機とパソコンを接続ずると、誤動作の 
原因になりまず。 

•専用ソフトをインス I -ールすると、データ転送に必要な専用 US 目ドライ 
バーび自動的にインス I -ールされます。 

•詳しくは、「ライブラリーを活用する」 （斗122 ぺージ）をご覧ください。 


付属品を巧認しましょう 


本機をご使用になる前に 
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製品シリアルナンノ（一について 


本機の裏面に記載されている製品シ U アルナ 
ンバー（数字とアルファベットの組み合わせ 
1已巧）は、オンラインヴービス登録に使用す 
るちのです。製品の紛失盗難時に"製品の特 
定"を保証するちのではありません。 
•オンラインサービスにつきましては、じ(下 
のホームページをご覧ください。 
http :// casio . jp / exworcl / register / 

-別途メールアドレスび必要です。 

-シ U アルナンバー入力時には、数字とア 
ルファべットを間違えないようごミち意く 
ださい。 

「0」（ゼロと「日」け一)、 「 Q 」 （キュ ー) 
「1」（イチ）と「1」（アイ） 



シリアルナンバー 
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I 初めてお巧いになるとまは 


本機を使用する前に、付属のアルカ IJ 単4形乾電池2本を入れてください。 


Q 電池ブタを取りがず 

2力所の當部分を巧しなびら矢印 
のち向へスライドさせます。 


□ 乾電池2本を入れ、電池ブタを取 
り付ける 

①電池の（一）極側をバネに押し付 
けなびら 


③取り出し用 U ボンの上に電池び載 
るようにして、 （+ ) 極側をケース 
に押し込みます。 




取り出し用 
リボ： 



J ^機を is にな查幫 

















正しくセツトされたげ態 

-バネびはみ出ていない 
-取り出し用 U ボンび電池の下にちぐ 
り込んだりせず、まっすぐ上に出て 
いる 

•電池の極性 （+ —）び間違っていな 
い 


③本体に電池ブタを取り付けます。 



回 


a 


本体裏面か5付属のタッチペン 
を取り出し、本体裏面にあるリ 
セツトボタンを押ず 

※つまよラじや鉛筆など、先端の折れ 
やすいちのを使わないで<ださい。 
故障の原因になります。 



中央部分に指をかけて、本機を開ける 




「メインパネルコントラスト設定」の 
画面び表示されます。 

必要に応じて、 0] または [0 を巧し 
て画面の明るさを調整します。 

※コントラストと電池の設定画面び 
表示されているときは、 キーボード 
のキーを巧して 操作を進めて<だ 
さい（メインパネルや手書さパネ 
ル上のアイコンをタッチしてわ認 
識しません)。 


y インバネルコントラスト設を 

イ课く ；農く ► 



◄/ ►そ一で y イ ：■- パホルのコントラストを 
調整してみをキーを巧して下きい 


































Q I 訳/ま定 I を押ず 

「手書さパネルコントラスト設定」の 
画面び表示されます。 

必要に応じて、@または [0 を巧し 
て手書さパネルの明るさを調整します。 

0 I 訳/ミよ定 I を押ず 

「電池設定」の画面び表示されます。 

P 「参アルカリ電池」になっている 
ことを確認ずる 

付属のアルカ1」乾電池ではなく、市販 
の enel □□口® (エネループ）を入れた 
場合は、 M を押して「参充電池」に 
して < ださい。 


手書きバネルコントラスト設定 


イ谈< ^ 濃< ► 


4/►キーで手書きパネルのコントラストを 
調整して決定キーを押して下きい 


電池設定 

»アルカリ電池[単4 LR03] 

0あ電池 [単4 eneloop®] 

激ぜ電地ま上記 ii (外使巧しなV、で下をい 

選んでま定キーを巧して下きい 


@ I 訳/ミよ定 I を押ず 

メニュー画面び表示されます。 

タッチペンは元の収納部（本体裏面) 
に戻します（马 24 ぺージ)。 


量 I も。 jj 量に !| h 1歷||異為階瞬 J 



0日月鏡国語辞典 
回新漢語巧 

回 NHK 日本語お音アウたント巧巧 
E 類記例解唐典 
曰現代力5カナ語唐巧 



国語系 



A,’| ▼で辞書を逗" 
訳/みをを押じ T きい 


•本機には、単4形アルカリ乾電池2本び付属しています。電池は自己放電によ 
りいくらか消耗している場合びあり、「仕樹（斗 204 ぺージ）に記載され 
ている使用時間に満たないラちに寿命となることびあります。 

•ご使用方法や microSD メモ U —カードの種類/使用状況によっては、電池寿 
命び著しく短くなることびあります。 

•本機はアルカ U 乾電池および eneloop ® に対応しています。オキシライド乾 
電池などニッケル系一次電池や eneloop ® しソ外の充電池を本機に使用しない 
でください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満 
たさなかったり、誤動作の原因となることびあります。 


































•本機で使用でさる充電池は、三洋電機株式会社製の単 4 形 eneloop ® (エネ 
ループ）のみです。 

•「 eneloop ®」 は、三洋電機株式会社の登録商標です。 

• 辞典をひく操作の前に、必ず 48 ページをお読みの上、かな文字の入れかたを 

ご確認ください。工場出荷時には「□ーマ字かな入力」方式に設定されてい 

ます。 
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電源を入れる-切る 




本機は、開け閉めすることで電源の入-切び自動でできるようになっていま 
す。 


本機の開けかた 

中央部分に指をかけて、開けます。 



電源を入れる 


本機を開けると、自動的に電源び入ります。 
•前回電源を切ったとさ（または自動的 
に切れたとさ）と同じ画面び表示され 
ます。 

•電池の無駄な消耗を避けるため、電源 
び入った状態で数分間何ち操作をしな 
いと、自動的に電源び切れます（オー 
トパワーオフ导193ページ)。 

•電源び切れているとさにを押 


] 



舌を巧/モードキー 


すと電源び入ります。 

電源を入れるとともに、希望の巧巧を表示ずるには 

電源び切れているとさに、辞典/モードキー（马33ページ）の中から希望の 
辞典のキーを押します。 


電源を切る 


本機を閉じると、自動的に電源び切れます。 

•電源び入っているとさにを押すと電源び切れます。 
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本機をご使用になる前に 






















u バックライト/電池寿巧について_ 

薄暗い所で画面を見やすくするには、バックライトを点打させます。 

電池の消耗を少なくするために、必要びなければバックライトは消してください。 

バックライトを点なさせるには 

バックライトの点打時間には、「約30秒」と「約3分」の2種類びあります。 
•約3日秒間点灯させる；だ^を押します。 

•約3分間点灯させる：を押し、離してからを押します。 

何ちキー操作をしないと、約3日秒後または約3分後に自動的に消えます。 

(何かのキーを離さず押している場合でち、同様に自動的に消えます。） 

また、音声出力中は、キーを押してちノ（ックライトは点好しません。 

バックライトを消すには 

ちう一度だ^を押します。 


電池寿命について 

•バックライトや音声機能を頻繁に使うと、電池寿命び短くなります。 





電池寿命* 

電池 

使用条件 

パックライト 

XD-GF 
日900 MED 

XD-SF 
日700 MED 

アルカリ 

1時間中 入力. 検索4分間、 

点灯なし 

約70時間 

約7已時間 

乾電池 

表术已已分間、スピーカーで 

1分音声出力 

3分点灯 

連続点灯 

約60時間 

約20時間 

約60時間 

約20時間 


スピーカー、またはへッドホン 
で音声出力を繰り返したとさ 

点灯なし 

約10時間 

約] 0時間 

己 n 己 loop ® 

1時間中 入力. 検索4分間、 
表示己己分間、スピーカーで 

1分音声出力 

3分点打 

約40時間 
慘考値） 

約4已時間 
慘考値） 


スピーカー、またはへッドホン 
で音声出力を繰り返したとを 

点灯なし 

約9時間 
慘考値） 

約9時間 
慘考値） 


* 新品のアルカ1」乾電池または満充電にした新品の enel □叩®を、2已での場所で使 
用した場合。 

* 電池寿命は、おおよその目まです。 
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I 各部の名前と働を 


液晶画面（メインパネル） 



電池ブタ^17、190ページ 



micmSD メモリーカード 
挿入部 

-^125、127ぺージ 


本機をご使用になる前に 
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タッチペンを取り出す.しまう_ 

本機では、タッチペンを使って「手書きパネル」に文字を書いたり、画面にタッ 
チして操作を進めたりすることびでさます。 

•タッチペンを使った操作の進め方について导58ページ 


タッチペンを取り出す 


タッチペンは本体裏面に収納されています。 

タツチペンの先端に指をかけ、まっすぐ弓 I さ出します。 



タッチペンをしまう 

タツチペンの先端をまっすぐ押し込むようにしてしまいます。 



•落ちないよラに、しっかりと奥まで入れてください。 
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•タッチペンをなくさないようにミち意してください。 


































タツチペン使用上のご注意 


• 画面や手書さノ くネルにタッチするとさは、力を入れる必要はありません。 

• 画面や手書さパネ j レの表面を強 < 押したり、力を込めて入力したりしないで 
ください。画面や手書さパネルにひびび入ったり、割れたりすることびあり 
ます。 

•画面（メインパネル）にタッチするとさは、画面の背側に手を添えてくださ 
い。 




本 

機 


を 

ご 

使 


I 


•タッチした文字やアイコンび正しく認識されない（反応しない）とさや、タッ 
チペンでタッチする位置と表示される手書さ文字び微妙にずれているとさ 
は、手書きパネル調整を行ってください。197ページ） 

•保護フィルム（別売）を使っている場合は、フィルムとパネルの間に3ミな 
ど異物び入っている可能性びあります。保護フィルムを一度はびして、正常 
に入力でさるか確認してください。（马185ページ） 


例） 
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こんなことがでをまず 




最初に、「初めてお使いになるとさは」の準備を済ま 
せておきます。 马17〜20ぺージ 
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がこ 


舌辛巧を選ぶ 


カテ JU — 


關量 1 司ご.措離量 

1； 臨 1 1 

回明鏡国語辞巧 
回新漢記林 

回 NHK 日本語発音アウたント辞巧 
固類記例解辞巧 
曰現代力りカナ語辞巧 

戀 

国語系 



イ/►で々テゴリー 

A/ ▼で辞書を選び 
祈/決をを押して下をい 


舌辛巧名 



苗 ■字-^ 

邸 aim 顔が 

頸語を索【 
スぺリンヴ I 検索 [ 



明鏡 ! 

大イ度館書店 

: ikyo 

語辞典圖 

培 Kitahara Yasuo and Taishukar 2002-2008 

繫顯範麗み.ぉけ力して下か 

f 也の検索モードに変更する時は乂/▼を巧して下きい 

辞典はカテ 3 U —ごとに分か 
れています。 

メニュー画面から、好さな辞 
典を選びます。 

m 

oni 

nr 




ことばを調べる 


酬据丽舌再巧- 

話み■漢字？ 

固 IB3 淀 a l 

p"Ma—jam 。 

めいきょう - し〜 
めい-きよく卜 
めい - きん [ 鳴’〜 
めい - ぎん [ 名〜 
めい-く [ を句】 
メイク [make] 
メイクアツフ ’ 
めい - くん [ を〜 
めい - くん[が 


I [めいきょ 


めい - きょう脚鏡]^ャウ 
£ を！！ 

曇りヴをい、澄みきった 
競。 

「高く一を懸ける卜真実 
を是透す.明るい鏡を高 
く掲げる離い洞察力.頭 


地めいきょつ -[ すい閒鏡止水]ゾ伽一 

m 

巧の邪をふなく、がかに巧も吉い —a —‘ ふこ、 
巧化範 
I — のが贵 _ 

It 、 曇0のむ嬌と靜かじ澄んだ水の意か‘っ 


調べたいことばを入力、また 
は、見出しをたどって調べま 
す。 
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国語 s 辛巧を使ってみる 


例 r 明鏡止水 J (めいをよラしずい）といラことばの意味を調べる（明鏡 
国語辞巧） 



固的固卽固四圆に]固 

0图固固固の□回巧 

E^jIz JLX 〕に J& JIB ][nJ|m jh&W] 


さらに沒索义字ウイズジャンプ 

〇 〇 〇 
ヒスト II - レイアウトガイド 

1ち出しメモ1 (戻る/リスト1 1訳/決定11 ~~1 


D 請 



^ - 



( I 訳/;夫定 I 


〕の西面 


1■本機を開けまず 

-電源が自動的に入り、前回電源を切る直前の画面が表示されます。 


•電源について导21ページ 


2. 学苗!/を}甲して、メニュー画面を表示をせまず 


3.间田でカテゴリーの r 国語お J 
を選びまず 


135：舌!?，4巨す|じ化；も i 車4:欄！_す马1申刊し 


回巧揚国語辞巧 1,1 ■ f 妄をつ 

回新美記が ，.,'i - f . |1 ^ 

◎ NHKS 本語発音ァつゎソト辞典 |5 j! t J 

回類語例解苗巧 - 

E 現代カタカナ語辞典 胃ミ五3^ 


A.I ▼で辞書を垣ヴ 
訳/ホをを巧じ T も’ 


•使いたい辞典を選ぶ崎32ページ 


28 
















































4 .困困で r 明鏡国語巧巧 j を 
選びまず 


5. 1 訳/決定 I を巧しまず 

-最初の画面が表示されます。 



ロロ 化ち Meikyo 

明鋭 ffl 語辞典圖 


見出し語を検索します 

詞ベたい見出し語の詰みI漢字を入力して下きV 
他の橫索モードに変更する時は A/ ▼を巧して下か， 


恩!(けホが a Yasuo and Taishukan 2002-2008 


•収録辞典について斗132ページ 


6.圆回と巧しまず 

-「め」で始まることばの一賣と 
説明画面に切り替わります 。片 

7 ■田医]囚 ◎とがしまず I 

「めいきよ」と入力したところで、一覽に 
「めいきようしすい」び現れます。 


巧镜国語再取~ 

邸墜淀 a 


[めいきょ， 


めいき 

I めいきよう-し〜 [ f 名!] 
■めい-きよく卜 心 
めい-きん[鳴'〜 

‘ぎん路〜 


う[巧携】キ'け 



めい-くん I 


曇りのをレ澄みきった 
結'-, 

唁く一を懸ける卜真実 
を見透す、巧るい鏡を高 
く擲ずる..豁い桐お力、頭 


•ことばを調べる导35ページ 
•キーボードを使ラ马48ページ 
•タッチペンを使う斗58ページ 


8■困因で r めいまようしずい J 
を選びまず 


9 」訳/ま定 I を巧しまず 

-意味び表示されます。 


-一つ前の画面に戻るとさは [1 る/リス円 
を押します。 


百！]めいきしすい[口月奎趾水】パキヤウ ー 
帷3 

河の邪念!>なく .静かに落ち着いて L ぶと、 
のが態。 

「一凡 L 、 境」 

[ t •、曇0のか觸と靜かじ禮んだ水の意から.. 
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こんなこと 
がでさまず 


•画面の基本操作马42ページ 
•便利なひきかたいろいろ^ 68ぺージ 
•役立つ機能いろいろ马89ページ 













































画面の見かた 


ガイダンス 


画面ち下または画面下部にガイダンス（操作補助説明）び表示されます。 
ガイダンスに従って操作してください。 


0日月鏡国語辞典 
回新漢語巧 

回 NHK 日本語お音アウたント苗巧 
E 類記例解唐典 
曰現代力5カナ語唐巧 


因語を 


イ/►でカテゴリー 
A/ ▼で辞書を選び 
訳/決定:を巧して下きい 


I 

ガイダンス 

リスト（一覧）とプレビュー 


纖プ□ブレツシブ壬 

請み•漢字？ 

閒お3深司 I 


I シブな]巧中巧巧:;;;;ミミミミ; 


PROGRESSIVE ^9 

Ja 的 nese-En 邮 sh Dictionary 

プ□グレツシブなま中巧巧第 3 版 


見出し語を検索します 

調べたい見出し語の読みI漢字を人力して下きい 
他の橫索モードに変更す如寺は A/ ▼を巧して下きい 





リスト 


プレビユ- 


リ スト件数と画面の続き表示 


リスト件数表示は、候補び1000 
件し U 下のとさに、候補の総数とそ 
の中での順番を示します。 
t ^記号は、画面の上下に続さび 
あなことを术します。 

リスト件数表； 




をなころび-やおき比転ひ:夏#^ 
あま-の-がわ氏の川(巧^ J A 
なな-かまど比'叢】 

はる[春】 

は-ぐく •む r 育 
はるか['}|女 




t i 記号 























































意味や解説の画面で表示される記号 


.t を-ニアス巧;旧 

Irish r け 


[[澗一り sliing (を）， ti shot - (man) (を)】 
-固(風、，（(まむ))個別的に，また觀を 
いうときは〜- es /- iz / (一 〇\；>[語を])) 
0回あ，み沾♦キ I ;スト教伟ブ巧照 

麻励雨 

@回を肉，（食物としての)を 
@◎け宣を語で]水産物，をか♦例： 
shellfish 貢，甲殻煩々こ.卫ビなど 


■ 成句または複合語記号 
. 解説記号 


ISlj イ 用例記号 
曲かか 


記 号 

意 味 

圓 

そのことばの解説（図など）び収録されていることを示します。 
86ぺージ 

国 

「新漢語林」で、調べている漢字を含む熟語び収録されている 
ことを示します。-^ 86ページ 

圆圆 

調べている単語を使った成句や複合語び収録されていること 
を示します。—>86ページ 

〇は機種によっては、別売コンテンツ使用時に表示されます。 

MM 

英語系の辞典などで、調べている単語を使った用例び収録され 
ていることを示します。斗86ページ 

I 4 :。 I 

このマークのちまたは下の内容び、ネイティブの発音による音 
声で聞けることを示します。马90ページ 

(81 

この表示び出た場合、ネイティブによる発音で音声を聞 < こと 
びでさます。^91ページ 

爾 1の 

この表示び出た場合、合成音声による発音を聞 < ことびでさま 
す。^ 93ページ 


画面の中に英単語びあって、発音を聞 < 操作をすると表示され 
ます。^ 91ページ 

など、 

言語を示す記号 

どの言語の発音のルールに従って発音されるかを示します。 

马93ページ 

A 

同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや、関連項目な 
どび収録されていることを示します。^ 80ページ 

gaa 

ジャンプ機能を使うと表示されます。^81、82ページ 

naag 

ヒストリーサーチ機能を使うと表示されます。^ 74ページ 


画面をズームすると表示されます。^ 45ページ 

EBia 

ガイド機能を使うと表示されます。导131ページ 

原画 固 

絞り込み/語順指定検索の使用時、表示のしかたを示します。 

马79ぺージ 
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巧いたい苗巧を選ぶ 


本機に収録されている辞典を選ぶには、メニューから選ぶ方法、辞典/モード 
キーを押して選ぶ方法、タッチペンを使って選ぶ方法びあります。 

• メニューからは、本機に収録されているすべての辞典や便利な機能などを選 
ぶことびでさます。 

•辞典/モードキーに登録されている辞典を選ぶ导33ページ 
•タツチペンを使って辞典を選ぶ马59ページ 


辟巧/モードキーを苗帳/ 

J - ■ ~~ ' 


臂恶篇卜'媽赢居を r 醫摇， ISII 1 


Wo 


图的回が臣]臣]凹に因 

因图固固回の因回巧 
タト瓜」け〕た」み JLB 順」み 」 L -&〕 巧除. 



〕田面田 


( I 訳/ミ夫定」 


メニューか !5 S 辛巧を選ぶ 


〇本機を開ける 

-電源び入り、前回電源を切る直前の画面び表示されます。 

Q 善 tfii / を押す 


1一画面 


メニュー画面び表示されます。 


辞巧一覧 


1 SSW -卜 

|1 量區に ih 1 遮 1; 端閣拥 1 1 


—誤巧 

回明鏡国語辞典 
回新漢語林 
回 NHK 日本語発音アウ 
回類語例解辞典 
曰現代カタカナ語辞巧 

:ント - 雞 

国語系 

イ/►でカテブリー 

A / ▼て苗書を逗。’ 

訳.けちを巧じ T きい 




「国語系」 r 英語系」などの 
カテゴリー（分類） 


□ 面面でカテゴリーを選び、图面で辞典を選ぶ 
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「英語系」の巧巧を探す 

团田 



英語系 


でカテゴリー 
A / ▼で辞書を選び 
訳/みをを巧して下をい 


「英語系」の辞巧一賣 


晶^^^^过量巧潮飄臨麗顧！！ 

回ジーこアス英お]辞巧 


回英語類語辞典 

■扩 .... 

..i 

毒語系 

◄/ ►でカテゴリー 

A / ▼で巧書を選び 
訳/決をを巧して下きい 


「プ□グレッシブ和英中辞巧」を選ぶ 

国困 


Q I 訳/まを I を押ず 

-選んだ辞典の最初の画面び表示されます。 

-を押して、別の辞典を探すことびできます。 

-舌辛典一覧で、辞典名の頭にあるアルファべットのキーを巧して辞典を還ぶ 
(最初の画面を表示させる）ことわでさます。 


舌辛巧/モードキーで S ¥ 巧を選ぶ 


辞典/モードキーには、あらかじめよく使われそうな辞典び登録されていま 
す。一つのキーには、二つの辞典び登録されています。 

•キーを一度押すと一つめの辞典の最初の画面になります。ちラー度押すと二 
つめの 辞典の最初の画面になります。 

例ブち弓£誓4を巧ず 


M ： デジタル大巧泉：：：：： ：：：：： ：：：：：：：： 凹 L 凹 

請み•漢字？ 

剧削淀が ] 

逆引き検索 [ 】 

ス巧リンヴぉ索 [ 】 

分野別小事典 


歷ブリタ-刀国際大白お事か:::::::: 困巧图 

誌み•漢字？ 

■K 猛 1 淀 af 】 

英語検索 [ ] 

キーリードから探す 

デジ か ホ辞お 関 

逆引き検索対応 

小学館 © Shogakukan 

ブリタニカ国隐大百巧事典1^^ 

^小巧目軍子な害版^ 

Britann に a® 

見出し語を横菊します 

II ベたい見出し語の請み•漢字を人力して下きい 
他の検索モードに喪更する時は A / ▼を巧して下をい 

見出し語を横索します 

II バたい見出し語の請み•漢字を入力して下をい 
化の検索モードに変更する時は A / ▼を巧して下さい 


•一度押すと「デジタル大辞泉」の最初の画面、ちラー度押すと「ブ IJ タニカ 
国際大百科事典」の最初の画面になります。 

•を三王]を押し、離してからプち^を押すと、最初に 二つめ の辞典（ここでは 
「ブ U タニカ国際大百科事典」）び直接表示されます。 





















































■ 「お気に入り」「ライブラリー」とは 

辞典/モードキーには、「お気に入り/ライブラリー」キーをあります。 
これらには、お買い上げいただいたとさには何ち登録されていません。お客様 
のお好みで、お気に入りの辞典を登録したりパソコンのテキストを登録した 
りします。 

•「お気に入り」に好さな辞典を登録导120ページ 

•「ライブラリー」にパソコンから電子の本やテキストファイル、音声データ 
を転送して登録导122ページ 


メニューを拡大ずる 


メニューを拡大して、見やすくすることびでさます。 

メニュー画面で、普!^を押します。をう一度普! S を押すと、元のメニュ - 

てて ， __k __レイアウト レイアウト 

画面 II 民ります。 




違量 k ; 1 ん^ iikHi 飄麗臨！ 

ド巧鄭， 

回 日月揚国語辞巧 to 

◎新美 記が ？筆 If * 

回 NHK 0 本語発音ァクゎント辞巧 S I T J 

因類語例解辞巧 ■■- 

曰現代カタカナ語辞典 mi を玄 

[ ) 

レイアウト 

和 

イ/ ►で力子ゴ'リー 

A.I ▼で辞書を逗ヴ 
訳/ホをを巧して T き V 


量 I も'。 jj 量:に iih 1歷||貴為階瞬 J 



回明鏡国語辞巧 

◎ 新漢語林 

M NHK 日本語発音アクセント辞巧 
因類語例解辞典 


--ゴ、）一 ■ A / ▼で辞書を遇び訳/みちを巧して下をい 


•辞典の一覧に続さびあるとさは、拡大画面ち上に1マークび表示されます。 
産]屋]を押すと、画面単位で上または下に送ることびでさます。 
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ことばを調べる 


辞典を選択したら、辞典の「最初の画面」び表示されます。 

調べたいことばを入力したり、目次感覚で希望の見出しを選んだりして辞典 
の中へと入っていさます（検索します)。 

国語巧巧の場合 英和辞巧の場合 


纖パアマホ;口な:曲 . 同 

スベリンヴ？ _ 

1 甜 H お 3 淀 al 

スペルチェ'リウ 
成句お素 1 
例文お素 1 

[_ 】 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

[用例 プラス拙芯] 

; ジ-二乃 

t 巧ががか 4版大修記書を 

©KONISHI Torroshichi , MINftMIDE Kosei and Taishukan 2 邮 6-2 加日 

見出し語を検索します 

調べたい見出し語のスペリングを人力して下きい 
他の橫索モードに変更する時は A / ▼を巧して下きい 


B 月瓷国詰が巧 

. 耐区 im 

ち重字- 

邸 aiBii 淀 al 

類語お素1 
ス ペリンヴ酬 

[_ 】 

[ ] 

[ ] 

ロロ 乂巧 Meikyo 1 

明鋭 M 語靜典1 

大修館書店 ® Kiiahara Yasuo and Tai 

m^M 

ishukan 2 邮 2-2 加日 

見出し語を検索します 

11 ベたい見出し語の読み1漢字を人力して下きい 
他の橫索モードに変更する時は A / ▼を巧して下きい 


収録辞典のほとんどで、「最初の画面」の使いかた（検索のしかた）は已つの 
八ターンのどれかにあてはまります。 


パターン]:調べたいことばの最初の何文字か入力马36ページ 
パターン 2 ;調べたいことばを入力後、 I 訳/巧定 I を押す斗37ぺージ 
パターン 3 ;見出しをたどる马38ページ 
パターン 4 :複数の条件を入力して絞り込む导39ページ 
パターン已；画面の項目をタッチする-^ 41ページ 


• 辞典によっては、これらのノくターンにあてはまらない特殊な検索のしかたび 
あります。それらについては、「収録辞典の使いかた」 （129 ページ〜）で、 
個別に説明しています。 

•それぞれの辞典で、日本語の入力び必要なとさは「かな入力」に、アルファ 
ベットの入力び必要なとさは「アルファベット入力」に、自動的に切り替わ 
ります。 


辞典をひ< 
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が[が 

路3 

じおい？>おり.- 
わが ,.'- み ‘ 1 -' ん 

. 1：い(こ.:‘ 'J い!こ- ' J 

いて化う 


纖日月鏡国誦巧の - iiiiiiiiiiiiiiiiii 、 * 圃回圍 个+ 


パターン1調べたいことばの最初の何文字か入力 

調べたいことばの最初の何文字か入力するだけで検索結果の画面に切り替わ 
ります（すぐ出るサーチ)。 

•「すぐ出るサーチ」の機能をオフにする马193ページ 

例「緩急」（かんきゅう）ということばの意味を調べる（明鏡国語巧斯 

-「明鏡国語辞典」は、メニューの「国語系」の中にあります。 

P の困で「見出し語検索」を選ぶ 



0「か」と入力ずる 

•「か」で始まることばの一覧と説明 
画面に切り替わります。 

-キーボードを使った文字入力 

斗48ぺージ 

• タッチペンを使った文字入力 

导61ページ 

Q 「んきゆ」と入力ずる 

「かんさゆ」と入力したところで、 
一覧に「かんさゆラ【緩急 】」おへ 
現れます。 

D 困困で「かんきゆう【緩急】」 

を選び 」 訳/ま定 I を巧ず 
-意はび表示されます。 


閒 Hill おちがかん臭の 


かん苗.ぶう値摇] 广、 r 
— きゆつ卜 でお.仲サ誓]] 

墙腑から関係者に金齡 


續巧瓷国語巧奥~~ 


牛’かんをかつ-【揺急 】’。、口 

〇|わるやかな,二とと急なこと巧いことと速 
いこと 

「一宜(よろ）しきを得る」「一 自在の演奏」 

@ひどく差し迫ったず態. 

「一旦一あれば、ただちに援軍を送る」 

[> 「観は語調を整える語で、特に意喘まない 
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パターン 2 調べたいことばを入力後、壓 Z 1 量を巧ず 


調べたいことばを全部入力してから I 訳/ま定 I を押して、検索するち法です。 

例 「 happy 」 という語を使った例文を調べる（英会話とっさのひとこと辞巧） 

-「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英会話」の中にあります。 


〇 


困困で「回例文検索（英単語 
か5探ず)」を選ぶ 

-または、回を押します。（見出しの 
頭にアルフアベツトびあるときは、 
そのキーを押して先に進むことびで 
さます） 


纖巧会話とっさのひとごと巧か :; iiiii 

検索方法？ 

回場面から探す 

回例文検靠（日本語から探す）_ 


とつさのひとしと国 

舌を巧 

_ の ichiroTatsumi'sk" Heather Tatsum 1 .1 diJt 

一巧 [ —ド!^ y: 計兰せ一非よち+ 王巧I一下号1、 


□ 


歐/ミよ封 を巧ず 

I アルフアベツト入力の状態になりま 
す。 


巧会なとっさのひとこと巧典 

歡検索 L 


Q 「 happy 」 と入力ずる 

. キーボードを使った文字入力^48ページ 
. タッチペンを使った文字入力^61ページ 


□ 


厭/決定 I を巧ず 

• あてはまる例文の一覧び表示されま 
す。 


匪会話 とっさのひとこと巧典:;;;;;; 


\ou make me happy . 

I’m happy to have been 
I ' m-happy to have known 


「 i 」 があるときは、いま表示され 
ている例文の先（下）にさらに続 
さがあります。 




0图面で調べたい例文を選び、 

I 訳/ミそ定 I を押ず 
-例文び表示されます。 


^■•巧么司ドつ并の7卜 V マド巧か 

■<;> また尝えてうれしいよ 


I m glad to see you again . 

ホ.二れに刘■して I なふ」と苔えるとをし沾 ail 
しと言う,, SCO の代わりに meat を巧い、 
aga in (また）をおると初対面の ニ ユアンス 
じなる,. 

I m happy to see you . 

\i り， l () SI ' I ' >()11- 

If s great seeing you again . 


辞典をひ < 
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パターン 3 見出^たどる _ 

辞典によっては、あらかじめ用意されている目次を追っていくだけで目的の 
情報にたどりつくことびでさます。 

例英語の会話表現を調べる（英会話とっさのひとこと辞巧） 

-「英会話とっさのひとこと辞典」は、メニューの「英会話」の中にあります。 

D 图面で「回場面か5探ず」を 

選び 、 I 訳/ま定 I を押ず 

-または、回を押します。（見出しの 
頭にアルフアベットびあるときは、 

そのキーを押して先に進むことびで 
さます） 


B の困で 「[ A ] 毎日の生活でつ 
かうひとこと」を選び、 I 訳/決定 I 
を押ず 



纖巧会 話とっさのひとこと巧美 


会話を楽じくするひとこと 
理解しあえるひとこと 
感隋をあらわすひとこと 
冠赌葬祭でつかうひとこと 
;'敏卜旅行でつかうひとこと 
ビジネス•レターに役立つひとこと 
会話によくでることわざ•決まり文句 
コラム 


Q ひきつづき、曲 W で見出しを選び 、 I 訳/ま定 I を巧ず 

-ここでは、 「[A] 家のなかで」一 r[A] 起きてから出かけるまで」を選んでい 
さます。 

Q 調べたいことばび表示された5、 

国面でそのことばを選び、 

I 訳/み定 I を押ず 
-会話表現び表示されます。 


歷巧会詰とっさのひとこと巧が:^^^ _ 

側ぉなょぅ。 

化 od morning. 

[>Good morning, John. (ジョン、おはよう） 
►Good morning, mom. 池はよう、お母さん 
) 
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パターン 4 複数の条件を入力して絞り込む _ 

複数のキーワードや、ことばと数字など、いくつかの条件を入力して検索する 
ち法です。 

例「志」について調べる（新漢語林） 

-「新漢語林」は、メニューの「国語系」の中にあります。 

•「志」という漢宇の部首は「む（こころ)」です。また、総画数は「7」です。 
これらを手びかりに、漢字を調べます。 

n 「◎単漢字を読み/画数から探 
ず」を選び、 I 訳/ミ結 I を押ず 

-または、回を巧します。（見出しの 
頭にアルフアベットびあるときは、 

そのキーを押して先に進むことびで 
さます） 




部首画敦 [ 
部首畑敎[ 
総画数 [ 


聲漢語抹@ 


音詰訓!字I，堇字三千を宁 L 3 
詞^1、まき T| 音言1||詳-，互つ計 
►一十*宁ち f 4こ選 一 T_ 


が雜青席 


Q 图困面田で「部首読み」の 
欄に移動し、「こころ」と入力し 
た後 、 I 訳/決定 I を押ず 
-あてはまる部首の一覧び表示されま 
す。 


新黑誦巧 


开首臣補逗が中 

1/2 

音訓読み 

部首画敦 [ 】 

[ 

] 部首。画敎[】 

部首5売み 
にころ 

総画数 [ 】 

] 

の田回小 


A / T /0 で調べたい漢字の部首を選び訳/決をを巧して下をい 


□ 图困团田で「石、」を選び、 


I 訳/ミ夫定 I を押ず 



聲漢語抹圓 

し 、 J ©TadasI; 

ills 


[用例プラスが応] 

音 i 川請み/部首巧 i 

A/T/i 一 ' t -|‘- 


大イ度館書店 

1 STaishukan. 2004 -20 距 

…を入打すると複合サー手が.できます 
i んで下をい 


辞典をひ< 






























□ 图困团田で「総画数」の欄 
に移動し、「7」と入力ずる 

-数字は、キーボードのいちばん上の 
列にあります。 


sa ? 

音訓読み 部首画敦 [ 】 

[ 】 部首畑敎[】 

部首読み Z 】 

にころ 】比、] 


。齋漢語抹 S 

!罕；踩襲轉 r 常-。有が一,きま 


Q I 訳/ミよ定 I を巧ず 

-条件を満たす漢字び一覧で表示され 
ます。 


軍字原補思巧 

音訓読み 

部首画敦 [ 】 

[ 

】 部首内画敦[】 

部首読み 

総画敦 [ 7】 

にころ 

】沁] 


WM 

回； 7 ~r 口と 

J む忙、 


回二[二 [ 

心 

の i - L ^[ 

化、 


上 E ホ0下回で 
;じ、也 V 尼、化、 

化、 


0国困国田で「志」を選び、 

I 訳/み定 I を押ず 
-説明び表示されます。 


んで/イ/卜"調む§ 

字三逗 1言口 * ちを巧して下きい 

^^為1 1 |||り+ 

志 



防】牌15 (筆順，晒副) 


马;;部り'解ぶ》 

，’;1;|’|-レ ' I . .,1’’||;れ 11111 T | ili |- )111 内：1.11111 

官馬]2 7。411118抓了居塞 

巧をも 

互副こころさ'’-す，こころざし 
園シ ㈱ 勤 ） zhi 


•音読みまたは訓読みびわかっている場合は、「音訓読み」の欄に読みを入力 
して調べることをできます。 

•「志」の部首画数、部首内画数馆 B 首し U 外の画数马 138 ページ）びわかっ 
ている場合は、それぞれ「部首画数」、「部首内画数」の欄に入力して調べる 
ことをでさます。 

•「部首読み」、「部首画数」で検索した場合は、部首一覧画面ち表示されます。 
国困国田で部首を選び、歐/み定：|を押して<ださい。 





























A 夕ーン5画面の項目をタッチする 


液晶画面（メインパネル）に表示されている項目をタッチペンでタッチして 
検索する方法です。 

例「十勝岳」について調べる（百科事巧マイぺディア） 

. 「百科事典マイぺディア」は、メニューの「生活•実用」の中にあります。 

Q タッチペンで「地図か5検索」 

を2回タッチずる 

-または、 [ gsi で「地図から検索」 

を選び、 I 訳/まを I を巧します。 

Q タッチペンで「日本地図か5山 
を検索」を2回タッチずる 

-または、国困で「日本地図から山 
を検索」を選び、 厭/み是1 を巧し 
ます。 


かお別小ま巧 






検累ちま 

a 日本地図から都道府県を検索0世界地図から国をお索 
世界地図から山をお素 
1國からり I をお素 
から湖をお素 


U 平地のわ证坦肌-ちを巧果心 TE 巧地凹ぴ 

回"迅口刚证 a " 因淀画 回世界地図か 

0日本地國からり I をお棄 
m 日本地國から湖をお索 0をぐ"^か 


Q 【化海道】をタッチずる 


□ 【十勝岳】をタッチずる 

-説明び表示されます。 



と力もだけ[十勝岳厂 


(地図一歴誦 
化苗道111央部，ホてた山郁こ属しニザのクト 
輪山と中央た口丘をっ兰 Sst ぶた山標 
高甜 77 m 滿巧君の基盤に噴出したあ山岩か 
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辞典をひ< 










































画面の基本操作 


ことばの意味や解説など、辞典の中身び画面に表示されているとさの基本操 
作を説明します。 

説明の続さを見る 

意味や説明び画面に収まりさらないと 
さ、画面ち上に t i — び表示されます。 

キーを使って表示内容を上下左ちに動か 
す（スク□ールする）ことびでさます。 


纖巧货巧話巧の :::::::::::::::::::_ t ± I 

。四季の 一つ。 冬と夏の間の季節で、陽暦てが 
王月から五月まで、陰暦では一月かふ一^ 
まで:か庸におが噫く、昼が長く f \丄、\ 
(こ、暖かくなって巧木が霜り姑が^ Tt J 
では立春から立夏の前日まで.ス)^>― ノ 
春みから夏至までをいう。 

触ん船 
「巧一」 

卜旧暦で’じほぼ立春とまなるところから- 


キー 

働さ 

国困 

] 行ずつ上へまたは下へと送る（行送り） 

押し続けると、早く送ることびでさます。 

困国 

画面単位で上または下へと送る（ページ送り） 

团田 

左またはちへ送る 


•タッチペンを使ってスク□ールする場合导60ページ 
•クイックパレツトで操作する場合马58ページ 
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前後の見出し語に切り替える 


ことばの意味び画面に表示されているとさ、一つ前、一つ後の見出し語に簡単 
に切り替えることびできます。 

キーを使って切り替える 

区ミ日を押し、離してから困图を押します。 


圓瓷国語がか :::::::: 


歷 B 月鏡国話が巧 ：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 1 

しん-じょう[信条】一巧 

〇正しいとじ、堅く守ってレぷ事肪 
@信抑の箇杂:. 

1シフト1 

国 

イ 

卜 

1シフト1 

しん-じょう[身上】ージけ 

m 

o - 身に関すること。身の上。 

「一書」 

@本来のねうち。とりえ。 

「誠実さが彼の一だ」 


国 




手書きノ wg レを使って切り替える 

【前見出し】または【次見出し】をタッチします。 




1 し 


前見化し 

文ーム 



苗 ; J 


ホ見化し 

単語咕登録 

B 音記力-ドけ成 





I 使用できないアイコンは、 
表示び薄くなります。 


別の S 辛巧に切り替える 


， 学習帳 ,を押してメニュー画面に切り替える、または、辞典/モードキーを押し 


て、別の辞典を選びます。 

•使いたい辞典を選ぶ马32ページ 


辞典をひ< 
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16 ドット（全角30 
文字 XI 3行）表示 


文字の大きさを変える_ 

意味や解説の画面や JJ スト表示•プレビュー表示（马30ページ）の画面で、 
文字の大ささを変えることびでさます。 

を押すごとに、3段階に切り替わります。 

•I ソ下の例は、それぞれ畳線入りのレイアウト（马46ページ）の場合です。 
•解説（表や図）を表示しているときや、「タイ語自遊自在 （XD- 
GF 已9日日 MED)」、 学習用コンテンツ（导132ぺージ）/脳鍛アプリでは、 
変更でさません。 

•韓国語-中国語では] 6ドットトー24ドットの2段階です。（これらの言語 
の辞典の非収録機種では、別売コンテンツの利用時)。 

•複数辞書検索/見出しメモの U スト画面では、]6ドット —24 ドットの 
2段階で切り替わります。辞典を選択すると、各辞典に応じた文字サイズで 
表示されます。 

•本書の画面は、特に記述びないかざり、24ドット表示時のちのです。 


日本語系の S ¥ 巧の場合 

寶竺§を押すごとに、し^下のように切り替わります。 


鄉日尸谭困ミ五巧肺 . 

24ドット（全角20 

なな-かまど比'董】 

始3 

初夏、枝先に白色の小巧が群がって咲くバ 

文字 X 9行）表示 

ラ干4の落葉小? 
葉し、小咏形の 
區 u とは:むま J 
らといろ.. 

なな-かまど[セ▼寵】 

48ドット（全角10 
夕字 X 已行）表示 



初夏、あ 
ル花が 
バラ科 

曲巧が匹!日百肝リリ . 

なな-かまど比■壺】 

卿 

巧盲、ドモじ曰色 | T | J で n お^ :ぉ’ 干華」高十でド 

声軍 r 谭け ii こ下エ軍 f 」す1,，まよ卞'討す 
國たを叫ま1」二1むーホ 1-^= 啤：，二1_つ '-已1‘バ 
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英語-外国語系の S ¥ 巧の場合 


3を押すごとに、下のよラに切り替わります。 


レイアウト 

•本機に転送したテキスト(斗122ぺージ）も、！; TF のように切り替わります。 


み-ニアス巧巧がか；;; 
二 Ta■ vor, 前, fa .vou 广/十, 


[早写:亡に子.-.|--一 I こ.||こ，1ご;尸；. I こ.1111ごづ ）] 

—因 扫〜 :■ 

9 回 （自与わ r 特 可」 ir 」 j 謂のむ巧み[通例 one ’ 5 パ]を軒，なわ 


み却 I 正す Wi 羊団または 巨 
叩 Ph - 31,，±特，马ピ 
@ 回 1… じ 巧す一 こ I 搞舌， 

0[責*菁■■つ睛±に贈-产 
王に十)|[1面り I - :]い■一 
((王に ぶ)) I が巧卜-于一 
か日;中 C 古 I ;[ぶ间1:1化 ■ 
@回聞立情勢 


16ドット（全角30 
夕字 XI 3行）表示 


織ニアス巧扣巧巧! jii ;; リ _ m I 

SEfa - vor ， ((^ fa - vour / f も ivsr / 

[原義:姑 f 的である.[派]一 favorable (形) 

, favorite (开ミ)】 

—固(慰■づ /- Z , 

。◎(自発的で欄 
one S 碼 
@回((正式))煤団； 

，親切じ、:是認 （ 


24ドット（全角20 
文字 X 9行）表示 


る.[派] 4Tavo「ablei •巧り， tav 口 「itet 巧り】 

II巧刊、斤ち；卜舌到 oMpi ---] を Iti，A+I 面画 

@1旦1;正^^;;|年团す心ホ目上。/,干寸1巧ち.巧刊し；是記I中 Fru’ijli，* 巧.引な■: 

@四|...|こづ寸；|偏す，：.二： 111 ，号 I 一 iji . Ti..ur I ;情ミけ III mm 

0 【音巧け巧 ±r 暗，トミ75前 r , 叩 ri | 干_ィ1, A J の!王 I こ十!! [1 卽り--ミ] ir- 

こ。 I 旱品，記こ品 iF 3 rt 1;!!王 I 二互!! I 巧ち:で， 干 •一 '= す一一 r 巧巧を。, 

パ、ンジ， リボン. 

ホトトき 。 J ONe ■ミ--ミ;1妄回 I. I二] I か, I ホろ i 午寸-二. 


-リ II -り luillll .: い ..Sh 主.ち I . 
I :;王串一ょ^;て其-,け二 
リ II ] J .事う 、 •か•事を I ... よ， I 


与 L […寸3■こ L ] l 二皆矿マこ.きろテマ：ま 
fflWl 

I .当寸3,巧す ， 、 I こ目をう I 十5111’". 


12ドット（全角40 
夕字 XI 8行）表示 


ズームずる 


意味や解説の画面で、行単位で文字をホ広大することびでさます。 

手書さパネルの【ズーム】をタッチする 

と、画面の 1 行目びズーム表示されます。 

•ズームを終了するときは、手書きパネ 
ルの【戻る/リスト】をタッチします。 

•文字のサイズを 48 ドットまで拡大で 
さる辞典で文字サイズを] 6 ドットに 
している場合（导44ページ）は、ズー 
ム中にをラー度同じ操作をするとさら 
にズームすることびでさます。 

•ズーム表示中は、ジャンプ（马80、 

82ページ)、ページ送りなどはでさませ 



ん。 

•文字の大ささ（导44ページ）を最大にしているとさ、解説（図や表）を見 
ているとさは、ズームでさません。 

• HH を押すと、ズーム表示の行び切り替わります。 
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辞典をひ< 


































































レイアウトを変える 

ことばのリスト画面で切り替える 


ことばのリスト画面で、「歹亏巧を押し、離してからを押すと、し U 下の 

レイ7り卜 

ようにレイアウトび切り替わります。 


M'B 月窺国話巧！ JII i 

前吊 岡回圍 个去 

請み ■漢字？ 

固31^^[たなばた_ ] 

たな-び•く [棚、 
た 4'- ぽたりか 
たなんけ難】 
たじ恪ド溪•'、 
だに [ 壁'蟲一 
だに 

たじ-あい[を—、 
たじ-がわ[が、 

たじくしが J 】 

たなじた 【 t 夕（棚機)】 
帷 D 

〇五節巧の一つん-月 ■!; 日 
に行う量ぶりの行車，こ 
の板牽牛(もみぅ)星と織 
女(しょ化ょ)星が年に一度 
だ H での) II を据って会う 




/」一 L 坚刚|‘ ■ W WJ 

た/;^-はた [ L 夕（刪耗>】 

m 


〇五節巧の一つ L 月 L 日に行つ星祭りの行 


•「成句」「複合語」「ヒストリー」の U スト画面ではレイアウトの切り替えは 
でさません。 


意味の画面で切り替える 


ことばの意味の画面で、万巧を巧し、離してから ^^ を巧すと、じ(下の 

レイアク S 

ようにレイアウトび切り替わります。 


たな-ばな化ダを(棚機)】 

始3 

©五酣巧の一つ:わ月と円に行う 
事._この板藝 


旨〇が于 


が年に一度だ ( 
巾国のし J なむ 
@誠を。 

1た「棚機つ古:(ホ） 
の鼠 


畳線入り 


たな-ばた[化ダを(棚機)】 

〇五節巧の 一つ.: と_月と円に行う星祭りの行 
事この夜 y 牛 I 化げ at ' U 臣レ織みリ.(■化い田 

が年に一度だけ 
中国の伝説にち 

@mkr 


强。 


►「棚磯つ女(的」ジ 
の意。 


畳線なし、行間狭< 


纖巧镜国詔巧巧 . . 

たな-ばた[《セタ》(棚磯)】 

©五節句の一つ。 t 月お日に行う星祭りの行 
事。この夜、牽牛 (けん前う) 星と織女儿よ化よ)星 
が年に一度だけ天の J I [を渡って会うという 
中国の伝説にちなむ。セタ祭り。 


日 

►「棚磯つ古; (め)」 の略と、はたを織る女性 


の意。 


畳線なし 


•NHK 日本語発音アクセント辞典、解説（表や図）、ガイド機能、学習用コンテ 
ンツなどはレイアウトの切り替えはできません。 
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■縦書きで表示ずる 

本機に転送したテキストファイル （^122 ぺージ）では、 2 種類の縦書きの 
レイアウトに切り替えることびできます。なお、英語は横書きのまま表示しま 
す。 


縦書さ（横配置） 


縦書さ（縦配置） 



V 横書き 

づ (畳線なし、行間狭く） 



•縦書さのレイアウトでは、「さらに検索」、「ズーム」はでさません。 

•解説读や図）、ヒストリ ー、 ガイド機能などは、レイアウトの切り替えはで 
さません。 

•本機を傾けるとレイアウトび縦書さ（縦配置）に切り替わります。また、ペー 
ジ送りをすることびできます （斗 115ページ)。 
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五口輩わがはいは猫である查刖はまだ無 

どこで生むたかとんと i けんとぅがつ 
かぬ酉'」ら薄暗いヒめじめした所で二中— 
ニヤ t をいていた事たけは！；ている吾 
輩はここで始めで/、間といつ-^のを見たし 
か L あとで聞くと其むはま里という/商中で 
一晋 I 偉悪どうを、 1;-^ であつた子うだ 
このま重というのは時ク我クを捕つかまえ 


吾輩わがはい、は描で 

I ある名前はまだ無い 

どこで生れたかとんと 

I 見当けんとうがつか姑 

何で*.5薄暗いじ的じ5し 

I た所でニヤ t ニヤ[おい 

た事だけは記憶して 

■吾輩はここで始めて 
■う^のを是た < し 
I か t あとで聞ノ / A 互、れは 
【生という人間中で一番 I 
搭悪どうあくな種族で 
あった H 、 うだこの書生と 
いうのは時ク巧クを捕つ 
かまえで煮じで鳥うと 


離でいたま 
i ぃる吾が 

I て間とぃ 
眶か心ち A 

"V ぃ 


辞典をひ< 














キーボードを巧う 


本機では、調べたいことばなどを入力する場合、辞典や入力項目によって、自 
動的に「ひらびな入力」（あいうえお…）、「アルファベット入力」 （abcde …）、 
「数字入力」（1、2、 3 - • •) などに切り替わります。 

ここでは、キーボードを使って文字を入力するち法を説明します。 
•キーボードを使った文字の入力は、複数の文字種（ひらびなと数字など）の 
入力はでさません。 

•キーボードを使ってかなを入力する場合、ひらびなで入力されるか、カタカ 
ナで入力されるかは各辞典の検索方法によってミ夫まっており、切り替えるこ 
とはでさません。 

•本機では、手書さパネルを使って手書さで文字を入力することちでさます。 

马61ぺージ 

•メインパネルに已日音キーボードを表示して文字を入力することをでさま 
す。马67ページ 

キーボードで文字を入力ずる 


ひ5びなの入力 


ひらびなの入力には「□ーマ字かな入力」と「かなめくり入力」びあります。 
•本纖ま、お買い上げいただいたときは「□-マきかな人力」の状態になって 
います。 

• 「かなめくり入力」に切り替える马49ページ 

□ーマ字かな入力 

□ーマ字かな入力とは、ひらびなを□ーマ字のつづりで入力するち法です。例 
えば、「いんこ」と入力する場合は、田圆の◎とキーを押します。 

□ーマ字かな入力のとさに使ラキー 


拍的山曲山山山 uj 防山 
の回のの回团囚四回 
因回の回四の面の日画 
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例 


入力ずることば 

巧す キー 

いんこ 

田圆因回 

みかん 

画!田の回圆圆 

さんぽ 

圓回圆圆固◎または医]回圆固回 

さよラ 

固の◎回 

らっこ 

回回医)医]◎または回回图の回医]回 

え一る 

回曰回回 

とう 一る一ず 

の厕回曰回回曰图回 


•どのキーを押すかを調べるには马「□ーマ字/かな対応表」202ページ 


かなめくり入力 

かなめくり入力とは、「く」なら圆を 3 回、というように携帯電話と同じ感覚 
でひらびなを入力する方法です。 

かなめくり入力に切り替える 

本機は、お買い上げいただいたとさは□ーマ字かな入力の状態です。 

かなめくり入力にするにはじ(下のようにして切り替えます。 

D 巨兰百を押し、指を離して區福 
を押ず 

-「設定項目」の画面び表示されます。 


Q 国因国田で「環境設定」を 
選び 、 I 訳/み定 I を押ず 

-「環境設定」の画面び表示されます。 


P 困困面田で「キーボード設定」を選び、壓711]を押ず 

0困で「かなめくり入力」を選び 」 訳/ま定 I を巧ず 

-□ーマ字かな入力に戻すには、上記の手順で「□ーマ字かな入力」を選びま 
す。 


® 音声設定 
〇環境設定 
〇液晶バネル詰を 


〇ソつトキーボード 
〇履を設定 
〇単語帳詰を 


選んで決をモーを押して下きい 


環境設定 

® キー入力音設定 〇入力設定 

〇オートバワーオフ 〇キーボード詰を 
〇手書き認識詰を 〇電池詰を 

〇センサー詰を 
〇すぐ出るサーチ設定 

_選んでホをモーを押して下きい_ 


文字入力の 
しかた 




























かなめくり入力のとをに使ラキー 


困团回因四四国囚回因 



固□□□□□□□日画 


例 


入力することば 

巧ず キー 

ちのねかり 

固固固固固圆圆图圆回固圆固图 

さよラ 

國圆回回回回回回固固固 

ぷろだくしよん 

圆圆圆曰固图图固固回□固國圆 
固固回回图回回回归阻四四阻 

らっこ 

图固因固因固固圆圆圆圆固 

え一る 

应陶画应[: :: J 间虹脚 


巧ずキーと巧ず回数 


キ- 

回数 

固 

固 

固 

困 

國 

圆 

固 

回 

固 

因 

1 

友 

か 

さ 

た 

な 

は 

ま 

や 

ら 

わ 

2 

し飞 

を 

し 

ち 

に 

ひ 

み 

ゆ 

D 

ゐ 

3 

ラ 

< 

す 

二） 

め 

ふ 

む 

ぶ 

る 

る 

4 

元 

け 

せ 

て 

ね 

へ 

め 

や 

れ 

を 

己 

お 

こ 

そ 

と 

の 

ほ 

わ 

ゆ 

ろ 

ん 

6 

お 



二） 




ぶ 


わ 

7 

い 










8 

ラ 










9 

元 










10 

お 











•同じ行の文字を続けて入力するには、 1 B を押してカーソルし）をちに移 
動させた後、入力したい行のキーを押します。 

例「あい」一固田固固 


50 




























































アルフアベツトの入力 

本機では、アルフアベツトはすべてル文字で入力されますび、検索に支障はあ 
りません。 

アルフアベット入力のとをに使ラキー 

四晒回ののののののの 
の回の囚回面囚四囚 
园回の回のののの国函 


■綴り字記号びつ < 文字を含む言語の入力 

スペイン語/ドイツ語/フランス語/イタ U ア語/ポルトガ j レ語など綴り字 
言己号びつく文字を含む言語に対応している辞典を収録している機種、または 
その辞典の別売コンテンツを本機に転送した場合に入力でさます。 

本機は、各国語の「自遊自在」、ひとり歩きのブラジル•ポルトガル語の「〜 
単語集」で入力でさます。 

•台、さ、ろなど綴り字記号びついた文字は、綴り字記号を除いた形で入力して 
<ださい。 

例 「ca お」は 「cafe」 と入力 

•八イフンは除いた形で入力してください。 

例 「non-stop-flug」 は 「nonstopflug」 と人力 

• 2語じ(上の見出し語は、連続してつづりを入力してください。 

例 fin orario」 は 「inorario」 と入力 

•常に定冠詞をともなう名詞は定冠詞を、代名動詞は se や s ’ を除いた形で入力 
して < ださい。 

例 「die Elbe」 は Elbe」 と入力 （「〜単語集」では該当ありません） 

•スペイン語のの」は、区ミ百を押し、離してから圆を押して入力してくだ 
さい。 

例 respa 601」は回圆回回区乏互圆◎回と押して入力 

• ドイツ語の6は SS と入力してください。 

例 「groB」 は [grossJ と入力 


文字入力の 
しかた 






































•フランス語の g はじと、巧は oe と入力してください。 
例 r が」は fcaj と入力 


中国語のピンイン入力 


ピンインに対応している辞典を収録している機種、または、その辞典の別売コ 
ンテンツを本機に転送した場合にピンイン入力できます。 

本機は、「中国語自遊自在」の「中日単語集」で入力でさます。 

•中国語では、音節をピンインで表します。音節には、 a 、 0、 e 、 しが 、 a し 
ei 、 90、 0 U 、 an 、 en 、 an 旨、 en 邑、 on 邑 などびあり、アルファベットで記 
述されます。 

入力時には、ピンインに従いアルフアベットを入力します。 

ピンイン入力のとをに使ラキー 


阻凹凹山山山 ld 防山 
の回のの回团囚四因 
固回の回四の面の国函 


•実際のキーボードには、"一"、"/"、 " y "、 " VI 、"•"は印刷されていません。 

• " cr は「 V 」と入力してください。 

•各音節には、 4 種類の高低のアクセント（四声）と輕声びあり、音節のアル 
ファべットの後に入力します（四声や輕声を入力しなくてち、中国語を調べ 
ることびでさます）。 

•四声や軽声は、手書さパネルを使って入力することちでさます（斗 64 ペー 
ジ)。 
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四芦/ 

軽芦 

画面での 

表示 

説明 

- 

1 

を巧し、团田で"-"を選び、1訳/み定1をキ申しまず。 
または、1シフト1を押し、離してから四を巧します。 

/ 

2 

1記号临キ申し、面田で"/"を選び、1訳/ま定1をキ申しまず。 
または、1シフト1を巧し、離してから四]を巧します。 

V 

3 

1記号临キ申し、团田で" y " を選び、1訳/ま定1をキ申しまず n 
または、1シフト1を巧し、離してから回を巧します。 

V 

4 

1記号临キ申し、国因で‘‘、"を選び、1訳/み定1をキ申しまず。 
または、1シフト1を巧し、離してから匹]を巧します。 

♦ 

0 

直量 J を押し、团田でを巽び、1訳/決定1をキ申します。 
または、1シフト1を押し、離してから [E を巧します。 


•例えば 、 [ming tian 佛天)」は、 

圆田圆◎区玄百厕田田回圆区兰 B ◎と押 して入力 します。画面に 
は、 「 min 邑 2 tianl 」で表されます。 


A ングルの入力 

八ングルに対応している辞典を収録している機種、または、その辞典の別売コ 
ンテンツを本機に転送した場合に入力でさます。 

本機は、「韓国語自遊自在」の「韓曰単語集」で入力でさます。 

八ングルの入力には「文字キーで入力する」方法と、「記号を使って入力する」 
方法びあります。 

•手書さで入力することをでさます （斗65 ページ)。また、手書さパネルに表 
示されるキーボードから入力することちでさます （马65 ページ)。 

■文字キーで入力ずる 

八ングルを入力するとさは、キーボードは自動的に八ングル入力になります。 
テ音/母音/パッチムを入力するとさに使用する文字キーは異なります。 

• 実際のキーボードには、テ音、母音、パッチムは印刷されていません。 


文字入力の 
しかた 



































子音入力のとをに使ラキー 

回回回因回 □□□□□ 
问口问同问 [ ~~ ][ ~~ ][ ~~ ][ ~~ ] 
网円问间问 [ ~~ ][ ~~ ][ ~~]问円 

•「 HU 」、 「巧」、 「〔[」、 「下1」、 「 M 」 を入力するときは、区兰 B を押し、離 
してから入力したいテ音のキーを押します。 


母音入力のとをに使ラキー 



•「 H 」、 「=11」を入力するときは、 r シフト1 を押し、離してから入力したい母音 
のキーを押します。 


パッチム入力のとをに使ラキー 

阿网闷问网[~~ ][ ~~ ][ ~~ ][ ~~ ][ ~~ ] 


回日回因回 □□□□ 



• 一部、パツチムを入力でさない組み合わせびあります。 


例「畔」は、回（回）田（因）回（回）と巧しまず。 
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■ n 房 n を使って入力ずる 

字母を選んで八ングルの候補を絞り込むことびでさます。 

例「韓国語自遊自在」の「韓曰単語集」で「を」を入力ずる 

Q 圍を押す 

-テ音の候補び表示されます。 



Q 店]田团担で ru 」 を反転させ、壓 zm を押ず 

.「 u 」 び表示されます。 

Q 圍を押ず 

-母音まで含む八ングルの候補び表示 
されます。 



Q 国面国田で r 叫を反範させ 」 訳/ず定 I を巧ず 
•「叫」 び表示されます。 

Q 國を押す 

-パッチムまで含む八ングルの候巧び 
表示されます。 


見出し語お’去[团 


パッチムまてをテした，^1±甚ザ [ _~:下をぃ 

囲骑嚇巧语背留强轟お 
を巧お堪 


ハンダルを選巧し訳/決定を巧して下きい 


Q 困面面面で「を」を反範させ、 I 訳/ミよ定 I を巧ず 
•「を」 び表示されます。 


文字入力の 
しかた 
















































□シア文字の入力 

□シア文字に対応している辞典を収録している機種、または、その辞典の別売 
コンテンツを本機に転送した場合に入力でさます。 

本機は、「□シア語自遊自在」の「露和単語集」で入力でさます。 

•手書さで入力することちでさます （马64 ページ)。また、手書さパネルに表 
示されるキーボードから入力することちでさます （马65 ページ)。 

□シア文字入力のとをに使ラキー 


虹山曲虹山山 LmJ 鹏凹 
の四ののの四四の面 

〔シフト 1 1 H ]| H J[C 11 M 〕 ll/I eJ 日の I lb E 〕 I 記号 J 〔削除 I 


•実際のキーボードには、□シア文字は印刷されていません。 

• 下記の文字は、を押し指を離してからそのキーを押します。 

「 X 」一を之お四、化」一に三 _ bJ + 回、「乂」一 r シフト1 +回' 

巧」一区ミ B + 回、「5」一区ミ3+阻]、「の」一区ミ3+圧]、 

「臣」一 I シフト l + E 。 

•すべてル文字で入力されます。 

数字の入力 

辞典で検索時、または電卓の使用時に自動的に数字入力びでさる状態になり 
ます。 


数字入力のとをに使ラキー 


田回团の回の回因の面 

nnnnnnnnn 



56 





















































































間違った文字を訂正する 

間違って入力した文字は、次のようにして訂正します。 


最後の文字を消す 


品を押ず 

r 削除 I 

-押すごとに、最後の文字び消えて 

いさまず。 ひい 5 ざが_ 

—► ひいらざ_ 

途中の文字を消す 


国田で力ーソル （） を消したい 
文字の下に移動し 、 P 削除 I を押ず 

削除 I 

さざんムか 

—► さざんか 

途中の文字を直す 



本機は、お買い上げいただいたとさは文字入力び「挿入」状態になっています。 
「挿入」状態では、文字の修正はし U 下のよラにします。 


D 团田で力ーソル （_) を直 
したい文字の下に移動ずる 

□ 5^を押ず 
Q 正しい文字を入力ずる 


なあかまど 


なかまど 


ななかまど 


•「上書さ」のとさにこの操作をすると、「か」び「な」に置さ換わり「なな 
まど」になります。 

•「上書き」状態に変更するには斗193ぺージ 
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文字入力の 
しかた 











タッチペンを巧う 


付属のタッチペンで画面をタッチして、操作を進めることびでさます。 

また、紙に文字を書く感覚で、文字を入力することちでさます。 

タッチペン使用上のごミち 意马 25ページ 

クイックパレットで操作する_ 

キーボードのキーを押す代わりに、メインパネルのち端にあるクイックパ 
レツトをタッチペンでタッチして、素早く操作することびできます。 



クイック八レット 


クイックパレツトと巧応ずるキーボード①操作 



クイック 

パレット 

タオ庶するキー 

操作の説明 

① 


メニュ- 


メニユ -/ 

学習帳 

一度タッチするとメニュー画面を、わう一度 
タッチすると学習帳の画面を表示します。 

1 シフト 1 を巧し、離してからタッチすると、最 
初に学習帳の画面を表示します。 

③ 

因 

ジャンプ 

ガイド 

別の項目にジャンプします。 1 シフりを押し、離 
してからタッチすると、ガイドを表示します。 

③ 

1音声か| 

読み上げ 

1 音声ホ) 1 

発音を聞くとさに巧します。 

^90、92ページ 

④ 


戻る/ 

U ス hj 

1 

1 戻る/リスト 1 

一つ前の画面に戻ります。 

⑥ 


訳/ 

決定 


1 訳/み定 1 

項目をミ夫定して次へ進みます。 

⑥ 

i J 

困图 

ページを画面単位で上または下へ送ります 
(ぺージ送り）。 1 シフト 1 を巧し、離してから 
タッチすると、調べていることばの一つ前ま 
たは一つ後のことばの意はを表示します。 


•本書は、キーボードとクイックパレットのどちらを使ってち操作でさる機能 
は、主にキーボードの操作を例に説明しています。 
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舌辛巧を選ぶ 


Q クイックパレットの【メニュ ー 】 
をタッチして、メニュー画面を表 
示させる 

Q ① カテゴリーー ②辞 巧の順に 
タッチずる 

-タッチした箇所び反転します。 

Q 反転している舌辛巧をちラー度 
タッチずる 

-辞典の最初の画面び表示されます。 

-クイックパレットや手書さパネルの 
【訳/ミ夫定】をタッチしても表示する 
ことびでさます。 

単語や項目を選ぶ 




D 検索したし、文字を入力した後卜 
覧び表示された5)、目的の単語 
や項目をタッチずる 

-目的の単語や項目び反転します。 


B 反転している単語や項目をちう 
一度タッチずる 

-単語の意はや解説の画面、または項 
目の次の画面び表示されます。 

-クイックパレットや手書さパネルの 
【訳/決定】をタッチしても表示する 
ことびでをます。 



典 ;^^^^ 耐回圍 个 A 

読み•漢字？ 

IfiWSl お 3 淀 3 ^ _ 】 

かいしん[会む】 

以娜 4】1 

かいしん[故こ、】 

♦改 L ホる 

卿新】 

reform ： mend 〇巧い' 

ways 

カュいじぶ^人】 
かいじん神】 
がいしん[外と、】 

n 贈于少年を胁じ、させる 

reform [reclaim] a 

がいしん[外信】 
がいじん[外人】 

juvenile deiiiiqueiiL 


纖了 □ グレツシプな]巧中击 

かいしん[故。] 




♦改むする 

re fonii: "i 削 (] one s ways 
n 身科テ少年を日を じ、 させる 
reform [rectam] a juvenile delinquent 
H 彼は改じ、の見ぶみがない 
He is incorrigible./He is past [beyond 
] redemption. 

H 彼は改屯、して出直すことを誓った 


•意味の画面で単語やアイコンに直接タッチして、ジャンプしたり、用例や解 
説を見たり、音声を聞いたりすることちでさます。导80ページ、88ページ、 
90ページ 
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文字入力の 
しかた 




































タッチペンを使ってスク□ールする 


意味や説明の画面に続きびあるときは、タッチしたままなぞるように画面上 
を移動すると、ペン先の位置に合わせて画面び送られます。 


鑑プ□ブしッシブ巧巧中が J 

かぃしん[改じ、】 
♦胁 じ、 する 
reform ： mend 
H ホむ少千を西 
refom いで c/ リ J 
II 肤。日礼、 が 
He IS income 
1 redemntion. 

IIII 概放‘じ、 i 






He swore to turn over a new leaj. 

IIWa . i , ■■二。むい一-:ぃこぃ 
He isn't, sorry nt n I I ./ し柴わ つていない 
JHe hasn’t changed his ways at all. 


上下に続きびある場合 上下左ちに続きびある場合 



•左ちスク□ールは図表示中のみでさます。 

•ここで説明していない操作については、各機能の操作説明をご覧ください。 
•クイックパレットや手書さパネルの【戻る/リスト】をタッチすると、一つ 
前の画面に戻ります（キーボードと同じ働さをします)。 
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手書きパネルに文字を入力する 


手書さパネルを使って文字を入力することびでさます。キーボードからは入 
力でさない漢字やアクセント符号つさのアルファベットなどを直接入力でさ 
ます。 

手書さパネルには、付属のタッチペンを使って文字を書さ込みます。 

手書き入力できる文字の種類 

•ひらびな、カタカナ 
•漢字（曰本語系の辞典用） 

•中国語簡体字（中国語系の辞典用） 

•八ングル（韓国語系の辞典用） 

•アルファベット （ A 〜 Z 、 a 〜 Z の已2字） 

•アクセント符号つきのアルファベット（ろ、自、し白、日、 G 、 りなど） 

• □シア文字（□シア語系の辞典用） 

•数宇（日〜9の10宇） 



文字入力の 
しかた 














手書を入力びでさるとを 

画面の上部に、手書さ入力でさ 
る文字の種類び表示され、手書 
さパネルに文字を書さ入れるマ 
スび表示されます。 


検索語入力欄 


入力でさる文字の種類 
(最大 3 個表お）/ 


読 ‘ ■里字" 

閒お 3 深司 [ 

類語検索 [ / 

スペリング検索 [ 、 

卜/、 

1 お II ァ II; 

ロロ 乂 が^ Meikvo 1 

明 鋭 ffl 語 辞典1 

大修館書店 ©KitaharaYasuQ and Tai 

が 因 1 

巧=モお神1 

shukan 2002-2008 

見出し語を検索します 

調べたい見出し語の詰み 1 漢字を入力して下きい 
化の橫索モードに変更する時は A/ ▼を巧して下をい 


表示 

入力でさる文字 

回 

アルファベット 

图 

アクセント符号つさア 
ルファベット 

回 

□シア文字 

の 

数字 

手書 さパネル 

害き直し1 

|| -4 1 \ 




• ひらびな、カタカナ、漢字は、 JISX 0213-2 日日4と J に X 02 ] 2- 199日に準 
拠しています。（ただし、 J に第兰水準漢字、 J に第四水準漢字、補助漢字を 
除さます。） 

•「新漢語林」だけは、 J に第三水準漢字、 J に第四水準漢字、補助漢字を認識 
されます。 

•中国語簡体字、八ングル、アクセント符号つさアルファべット、□シア文字 
は、それらを使ラ辞典を収録していない機種では入力でさません。ただし、そ 
れらを使ラ別売コンテンツを使用するとさは入力でさます。 

• 辞典によっては、手書さで入力することび指定されているちのびあります。 
例「新漢語林」の「単漢字/熟語を手書さ入力から探す」 
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ペン入力の基本 


手書さ入力でさる状態になったとさは、手書さパネルにマスび表示されます。 
マスすべてを使って、次々に文字を書いていさます。 

•ここでは、日本語系の文宇（漢字）を使った例で説明します。 

IP 手書さパネルの空いているマス 
に字を書く 

-マスの順番はミ夫まっていません。ど 
のマスに書いてわ、書いた順に文字 
を認識します。 

-【書さ直し】をタッチすると書いた文字び消えます。 

Q 続けて、手書をパネルの空いている別のマスに字を書く 

-字を書さ始めると最初に書いた文字 
び認識、入力されます。 


害き直し] 


吾き直し) 


短 



障】 

猫） 

よろこぶ:。よろこび。 

「一劇■一方■一色」「歓 一 」 
「一怒織」「—*」 


-正し<認識されていない字びあると 
さは^ 66ページ 

0さ5に、空いている別のマスに字を書く 

- 2番目に書いた文字び認識、入力されます。 

Q 空いているマスに順番に字を書く操作を続け、希望のことばを入力 
し終わった5、手書きパネルの【認識】をタッチずる 

-一文字一文字、正しく認識されたか確認して入力するとさは、一文字書くご 
とに、【認識】をタッチします。 

•検索などのしかたは、キーボードを使ってことばを入力したとさと同じです。 
•二巧の数字を入力するとさは、マス内に一巧ずつ手書さしてください。 

•手書さで字を書くと、何ちしなくてち約]秒後に自動的に認識されるように 
することちでさます。^193ページ 
•手書さ中に本機のキーを押すと、手書さの操作は無効になります。 


文字入力の 
しかた 












































日本語系の字 m がの入力例 

中国語簡体字、八ングル、アクセント符号つきアルファべット、□シア文字は、 
それらを使う辞典を収録していない機種では入力でさません。ただし、それら 
を使う別売コンテンツを使用するとさは入力でさます。 

し^下の説明は、必要に応じてお読みください。 

■中国語簡体字を入力ずる 

•中国語簡体字は、 G 巨] 8030 -2000 に準 
拠の字び認識されます。 

• ピンインを手書さで入力することはでさま 
せん。 



中国語簡体字のピンインをキーボードと手書をパネルで入力ずる 

• ピンインび入力でさる状態では、手書さパネ j レはしソ下のよラになります。 


mm . 四声を遇んで下さい mm . 

—— 

- 

二 

四 

串ま 

声 

声 

声 

声 

声 

■ 


V 

、 



•音節のアルファベットをキーボードで入力したら、手書さパネルに表示され 
た四声（一/、 v 、\) および軽声（つをタッチします。 

例えば 、 rzaijian (再见)」は、キーボードで图回田と入力し、手書きパネ 
ルの【四声】をタッチ、続けてキーボードで囚の匹)面]と入力し、手書さ 
パネルの【四声】をタッチします。 

•本機は四声および軽声を数字で表します。 

一声に「1」、二声にに」、兰声に「3」、四声に「4」、輕声に「日」 

上記の例では、 rzai 4 jian 4 J と表示されます。 
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■八ングルを入力ずる 

•八ングルは、 KSC 已目日]に準拠の字び認 
識されます。 



お 


1 ^ 1 


1害き直し 

1 



A ングルを手書をパネルか 5 選んで入力ずる 

•八ングルび入力でさる状態で本機の設定項 
目の「ソフトキーボード設定」の「韓国語」 

を rONJ にする （^194 ぺージ）と、手 
書さパネルに八ングルのキーボードび表示 
されます。 

• キーボードの文字にタッチすると、検索語 
入力欄にその文字び入力されます。 

■アクセント符号つきアルフアベットを書く 

•アクセント符号つきアルフアベットは、画 
面の検索語入力欄に書いたまま表示されま 
す。ただし、検索するとさはアクセント符号 
なしの文字として扱われます。 

■ □ シア文字を手書き/ ネルか5選んで入力ずる 

•□シア文字び入力でさる状態で本機の設定 
項目の「ソフトキーボード設定」の「□シ 
ア語」を 「 ON 」 にする（导194ぺージ）と、 

手書さパネルに□シア文字のキーボードび 
表示されます。 

•キーボードの文字にタッチすると、検索語 
入力欄にその文字びル文字で入力されま 
す。 


bb 

孤 

[[ 

11 

从 






Id 

了' 

C 

n 

人 

LL 

: 





□ 

1 

〇 

己 

8 

丄 

- 





3 

E 

天 

な 

TT 

-r 

— 





害き直し 

i M I 


rN_i 

la 





1¢ I 幽 A I 自 P I 幽口 I 韵 

「幻 I 巧司 M 巧 T 巧51巧臣| 


文字入力の 
しかた 































































間違って認識された文字を訂正ずる 

「あ」と書いたのに、検索語入力欄には「お」と表示された、など、正し<認識 
されなかったときは、じ(下のよラに訂正します。 

例「喜怒哀楽」と書いたのに「喜怒衰楽」と間違って認識された場合 



害き直し] 



謀当する候補がありません 
V 、ずれかの操化を おこむって下きい 

•戻る/リストまたは刖陆を巧して入力文字を 
削隐して人力しなおして下をい 


D 手書きパネル、または画面上で、 
間違って認識された字（ここで 
は「衰」）をタッチずる 


喜想巧楽 
。；；；;； i 

衰哀袁炭衷 

1吾き直し1 

衰寢京衰裝 


-手書さパネルに、文字の候巧 （10 文字まで）び表示されます。 

-正しい字び見つからない場合は、手書きパネルの【書き直し】をタッチしま 
す。検索語入力欄の、間違って認識された文字び削除されるので、わラー度手 
書さで書さ直して < ださい。 

-手書さパネルに文字び入ってないとさに【書を直し】をタッチすると、検索 
語入力欄の文字び削除されます。 


Q 正しい字（ここでは r 哀」）をタツ 
チずる 

-入力された文字に従って、検索の結 
まび表示されます。 


喜怒哀楽 


吾き直し 
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日本語ソフトキーボードを使う 


ひらびなやカタカナを入力して検索するとき、メインパネルに日本語ソフト 
キーボード（已日音キーボード）を表示して、文字を入力することびでさます。 

日本語ソフトキーボードをオンにずる 

〇区乏互を押し、指を離して CSil を押ず 

-「設定項目」の画面び表示されます。 

B 图面面田で「ソフトキーボード」を選び、壓 zm を押ず 

-「ソフトキーボード設定」の画面び表示されます。 

Q 困困で「日本語」を選び、 

I 訳/ミ夫定 I を巧ず 

-「曰本語ソフトキーボード設定」の 
画面び表示されます。 


日本語ソつ卜平ーボード詰を 


《日本語入力の際; U ンパ如し■(則に宗おします 
選んで決定辛一を巧して下きい 


0国困で roN 」 を選び、壓 zm を押ず 

日本語ソフトキーボードを使ってことばの意味を調べる 


Q メインパネルに表示されたキー 

ボードをタッチして、調べたいこ 

とばを入力後、 I 訳/ミよ定 I を押ず。 

-小文字を入力する場合は、小文字に 
したい文字を入力後、 々字 I をタッチ 
します。 

-濁点や半濁点を入力する場合は、濁 
点や半濁点を付けたい文字を入力 
後」 Cl または S をタッチします。 

. を辞典の検索ち法によって、ひらびなで入力するか、カタカナで入力するか 
ミ夫まっており、ソフトキーボードち検索ち法によりひらびな/カタカナに変 
わります。 

• 日本語ソフトキーボード使用時は、「すぐ出るサーチ」（马36、193ページ） 
を行いません。調べたいすべてのことばを入力した後、 I 訳/み定 I を押してく 
ださい。 

•パターン]の検索は、パターン 2 となります。马37ページ 
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文字入力の 
しかた 















































ことば、成句/例文、漢字などを、複数の辞典を対象にして検索することびで 
さます。 

•ひらびな、アルファベッ ト 、漢字から検索することびでさます。また、日本語 
のキーワードから英語の例文を調べることをでさます。 

•複数の辞典からことばを調べているとさは、前後の見出し語に移動すること 
はでさません。 

•別売コンテンツを本機に追加した場合、内蔵の辞典（モード）に続いて追加 
したコンテンツび表示されます。 

•検索対象の辞典名は、ガイド機能で見ることびできます。斗131ページ 

調べたいことばをかなで検索ずる _ 

例「プ□バイダー」といラことばを複数の辞巧で調べる （ r 複数辞書日本語 
で検索」①「ひ5びなで検索」） 

D メニューの r 便利な機能」で r 複 
数辞書日本語で検索」を選び、 

I 訳/み定 I を押ず 


B 「ひ 5 びなで検索」の欄に、「ぷ 
ろばいだ一」と入力ずる 

-「プ□バイダー」および「プ□バイ 
ダー」を含むことばび載っている辞 
典び一覧に表示されます。 

-日本語ソフトキーボード使用時は、 
すべての文字を入力した後、 
歐/ミよ定 I を押します。 


Q 曲 W で調べたい巧巧とことばを選び、 I 訳/ミ央定 I を押ず 

. 目的の辞典にジャンプし、調べたいことばび表示されます。 


を抽が去 H 本話て巧中：;;;;;;;;;;;;;; _1_ 

読み？ 

耐編法が 】 

漢字で見出し語を探す 

日本語キ-ワ-ドで英語の例文を摆す 


複数辞書日本語で検索 


調べたい見化し語の詰みを人わして下きい 
他の橫索モードに変更する時は A/ ▼を巧して下きい 


纖複お[巧ま日本話で検索; 

請み？ 

阳 g 姐巧疑がぶろ 

ばいだ 一 】 

大巧泉 

BBSSS 3 

1おも細 

国 

のぉ融 

尸 •■rrfiH 

1プロバイ〜 
►プロバ〜 

1プロバイ〜 

1プロバイ、 

1プロバイ、 

1プロバイ〜 

1プロバイ〜 

1プロバイ〜 

1プロバィ、 

フロバイダ ー [ provider /] 

インター 本、 V 卜への接 
姑サービスを掲お争る 
業者。インターネット 
へ接姑于るためじ'必要 
なサー 、一 や |n 腺の巧 
力\ メールアドレス、ホ 
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^ を手びかりにことばを検索する 

例「〇〇川」といラ漢字を使ったことばを複数の辞書で調べる （r 複数辞書 
日本語で検索」の r 漢字で見出し語を探ず」） 

D メニューの「便利な機能」で「複数辞書日本語で検索」を選び、 

I 訳/ま定 I を押ず 


B 困困で「漢字で見出し語を探 
ず」を選び、 1訳/み定 I を巧ず 


纖複が巧ま日本詔で検索： . 

横索方法？ 

回漢字を読み/画鼓から選択して探す 


複数苗章日本語で検索 


▼を巧して反転を移勤きせて訳/決定を巧して下きい 


0国困で「漢字を読み/ 
を押ず 


'画数か5選択して探ず」を還び 」 訳/まを I 


Q 手びかりにずる漢字を指定ずる 

-「音訓読み」で「かわ」と入力し、 

I 訳/ま定 I を押すと、ちの画面になり 
ます。 

-指定のしかたは、「新漢語林」の「単 
漢字を読み/画数から探す」と同じ 
です。-^ 39ぺージ 


音訓読み 
[かも 


部首画敦 [ 
部首畑敎[ 
総画数 [ 


暮製蝶麵 


►で調べた' 


?かち三巧して下きい 


Q 漢字を選び、壓之查 B を押ず 

-漢字を入力し直すときは、 r 削除 I を巧 
して、再度入力します。 

-手順0からの操作を繰り返して、二 
つ攻上の漢字を指定することびでき 
ます。 


読み？ 

园 I 麻, 


部首画敦 [ 
部首畑敎[ 
総画数 [ 

横索文字列 [III 


複数苗章日本語で検索 


音請みや i 川晶みかを漢字を橫索します 
調べたい漢字の音 i 川読みを入力し訳/決定を巧して下きい 
►で檢索ち法を選んで下をい 


便利なひさかた 
いろいろ 




































Q I 訳/ま定 I を押ず 

指定した漢字を先頭に含む（前ち一致）ことばび掲載された辞典び一覧に表 
示されます。 

Q 必要な5团田で「後方一致」に切り替える 

P 店)困度]囲で調べたいことば 
を還び 」訳/ま定吃 押ず 
-「漢字を手書さ入力から探す」の操 

作斗175ページ 


雨の-おわ氏の川(天の河)】一か 

臨 ミ 

晴れた巧空時 L 百色じあわく化って、川の 
硫 L のように見える無載の巧の集まり，豆 
から申切こ最よく見られ、こむをはさんで 
向シいなう織り姫と度早.のと夕 b 説が加ら 
れる：銀)可天漢(てんかん)。ミルキーゥエーギ 
午ラクシー.. 

區已とさく巧の河」と書したが、今にて 


日本語のキーワードか5英語の例文を検索する 


例「計画」と「提案」をキーワードにして、英語の例文を複数の辞巧で調べ 
る （ r 複数辞書日本語で検索」の「日本語キーワードで英語の例文を探ず」） 

〇 メニューの「便利な機能」で「複数辞書日本語で検索」を選び、 

感/ま定 I を押す 


□ 国困で「日本語キーワードで 
英語の例文を探ず」を選び、 

感/ま定 I を押ず 


を巧げま H 本誦て巧中:ミミ; 

平一でード？ 

日本語例文検案し 



複数辞書日本語で検索 



□ r けいか<」と入力ずる 

-この読みにあてはまる候補び表示さ 
れます。 

-日本語ソフトキーボード使用時は、 
すべての文字を入力した後、 
歐/ま定 I を巧します。 


纖複勤[巧ま日本詔て巧中： . 

平一でード？ 

日本語例文検案[けいかく 


貴観 

11 



互 
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□ 困面困图で「計画」を選び、 

I 訳/ま定 I を押ず 

-「曰本語キーワード1」に「計画」 
び表示されます。 


纖複が巧ま日本詔て巧中：!!!!!!!!!!!!!! 

キーヴード？ 

邮語例文検案 [_ 

日本語キーワード1[計画 

じ E お， SlBM r 

日本語キーワード3 [ 


複数辞書日本語で検索蒙を 

ヨで語ん一 n —卜つ。叫ホを十*串 L ま十 

周た。巧ド | T 旧す語ょ一一ートを7+1し | P かちを巧 L ' T 与い 
V —ーートち逗ザいこドに言口，お|^阿|*车十*宇 L まナ_ 


Q 同じように手順0か5操作して、「日本語キーワード2」に「提案」 
と表示させる 

-選択した日本語キーワードを削除するには、 S 1 S 1 で選び、を巧しま 
す。 

Q I 訳/ミ夫定 I を押ず 

Q 面田で調べたい辞典を選ぶ 

-その辞典に載っている例文び一覧に表示されます。 

0困困国国で調べたい例文を選び、 1訳/ず定 I を押ず 

-キーワードは「単なる文字の並び」として扱われ、「文字の並びび同じで意 
はび異なる別のことば」びある場合、検索結まには「別のことば」のちの例 
文わ含まれることびあります。 I 

例えば、「金星」で検索した場合、「さんせい」と「さんぼし」を使った例 
文び含まれます。 
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便利なひさかた 
いろいろ 
















調べたいことばをアルファベットで検索する 

例 「 provider 」 ということばを複数の辞巧で調べる（複数辞書アルファべッ 
卜で検索） 

D メニューの r 便利な機能」で r 複 
数舌辛書アルファべットで検索」 

を選び、 I 訳/み定 I を押す 


B 「アルファベットで検索」の欄こ 「 provider 」 と入力ずる 

- fproviderj び載っている辞典とことばび一覧に表示されます。 

Q 困困で調べたい辞巧とことばを選び、壓 ZMS を押ず 

調べたい例文や成句をアルファべットで検索する 

例 「 by 」 rthej 「 way 」 を使った例文や成句を調べる（複数辞書アルファべッ 
卜で検索） 

D メニューの r 便利な機能」で r 複数辞書アルファベットで検索」を 
選び、 I 訳/決定 I を押ず 

Q r 例文検索」または「成句検索」の欄に 「 by & the & way 」 と入力し、 

I 訳/ず定 I を押ず 

-二つ政上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。 

□ 面田で調べたい辞巧を選ぶ 

-その辞典に載っている例文や成句び一覽に表示されます。 

0国面国国で調べたい例文や成句を選び、 I 訳/み:走 I を押ず 


複がが書アルファペットで検索:^^^ 固 

スぺリンダ？ 

田 jy 迎のなな 】 

例文検靠 [ 

成句検索 [ 


舅驚意晴爆 


11ベたい見出し語のスペリングを入わして下きい 
化の橫索モードに変更する時は A/ ▼を巧して下をい 
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例文-成句を検索時、優先的に表示する s 辛巧を選ぶ 


複数辞書アルファべットで検索（例文検索/成句検索)、曰本語キーワードで 
英語の例文を探すで、初めにどの辞典の例文や成句を表示するか選ぶことび 
できます。斗70ページ、72ページ 

D 医芝互を押し、離してかを押ず 

-「設定項目」の画面び表示されます。 

Q 国困面田で r 優先設定」を 

選び、 I 訳/ミよ定 I を押ず ® 例で漏11先設を 

- - 〇日本語モーワード侧ち検索優先設定 

_選んでホをサーを押して下さい 


B 图困で優先方法を選び、壓 zm を押ず 

□ 国田团田で優先的に表示させる巧巧（またはモード）を選び、 

I 訳/ず定 I を巧ず 


•本機に追加した別売コンテンツを選ぶことはでさません。 
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便利なひさかた 
いろいろ 
















一度調べたことばを再度調べる 


少し前に調べたことばを簡単に見ることびでさます（ヒスト U —サーチ）。 
•各辞典やモードで調べたことばは、辞典別の履歴（ヒストリー）に、合わせ 
て]日日日個まで保存されます。]日日0個を超えると、ちいちのから削除され 
ます。 

•辞典によっては、履歴に保存されない場合びあります。 


履歴を見る 

〇履歴を見たい辞巧の最初の画面を表示する 

□ 区兰互を押し、離してか5 ち P 戸を押ず 

-この辞典で調べたことばの履歴び表示されます。 

Q 图困国图でもう一度見たしにとばを選び、壓 zm を押ず 
履歴を消ず 

D 履歴を消したい巧巧の最初の画面を表示ずる 
Q 区乏互を押し、離してか5普些5を押ず 

B 履歴を一つだけ削除ずるときは、图困で削除したい履歴を反転さ 
せる 

-複数の履歴を一括して削除するとさは、次に進みます。 

Q pg 对甲ず 

Q 履歴を一つだけ削除ずるときは、 

「反転中のヒストリーを削除 （1 
件)」を選ぶ 

-いま選んでいる辞典の履歴をすべて 
削除…「モード内のヒスト U —を削 
除」 

-全辞典からすべての履歴を削除…「全てのモードのヒスト U —を削除」 

Q I 訳/ず定 I を巧ず 


ヒストリー削瞄 

® 削除しない 

〇反転中のヒストリーを刖瞄 (1 件） 

曰モード内のヒストリーを削除 
〇全てのモードのヒストリーを肖 Ij 除 

選んで決をそ一を巧して下きい 
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II 巧を語の 


スペルをチェックずる 


英語系の辞典でスペルの不確かな単語を、適当に入力してち、本機びそれに近 
いスペルの単語を探してくれます。単語の意味と合わせて正しいスペルを調 
ベたいとさに、この検索ち法び使えます（スペルチェック）。 

例 ailand (正しいスペルは island ) と入力ずる（ジーニアス英和巧巧） 

D 「ジーニアス英和巧巧」の最初の 
画面を表のさせる 


み-ニアス巧巧辞典 


Q 图困で「スペルチェック」を 
選ぶ 


Q 「 ailand 」 と入力する 


見出し語検索 [ 

成句お素 [ 
例文お素 [ 


弟 4 版 


G4 減 


’II ち1マ,□吾す L こけで1し1で，を1二十*宁 

L _ i 弓出 f □吾 ■" ，±1 " hf 。口立ち二巧[ 

—おでと一いこすを十，時け A 巧 f — T ミ1 


見出し語検索 [ 

■MWJBgBBiir 


[ailand_ 


。八 ジ■■乃 

04 献真气_ 

[用例プラスが応] & K0NISHI Totroshichi , MINftMIDE Kosei and Taishukan 2006-2001 

スペリングがあいまいな語または変化おかを原おを横索します 

聽農强邱轟其詔舞卽しで巧い 


Q I 訳/ミ夫定 I を押ず 

. スペルび 「 ailand 」 に近い単語のリ 
ストび表示されます。 

. 目的の単語び見つからないとさは、 
M または®で U ストの続さを見ま 
す。 


トニアス巧巧辞典装;;;;;;;;;;;;;;;;;;^^ 


防 ■ElffiM 

ail-in 旨 
a-slant 
[air] air 〜 
e-land 
*in-land 
策 IS - land 
Lap-land 
[oil 】 oil 〜 
Ro-land 
up-land 


ad-land/ 金 dl 左 nd/ 

固回宣伝活動[驚乳 


便利なひさかた 
いろいろ 


0图面で調べたい単語を選び、 I 訳/み定 I を押ず 




































• スペルチェックの検索をすると、入力したスペルに近い単語のほか、入力し 
たスペル（活用形など）の原形と思われる単語の候補ち表示されます。（必 
ず正しい原形び表示されるとは限りません。また、収録された見出し語にな 
い単語の活用形などを入力してち原形は表示されません。） 


r 見出し語検索」か!5正確なスペルを調べる 

「スペルチェック」検索びある辞典では、「見出し語検索」をしているとさで 
ち入力したスペルに近い単語や、入力したスペルの原形と思われる単語の候 
補を表示させることびでさます（スぺ>1レ/原形候補検索)。 


〇「見出し語検索」で単語を入力ずる 


Q 


さらに検索 

音品？を押ず 

-候巧の U ストび表示されます。 


0图困で調べたい単語を選び、 I 訳/ま定 I を押す 
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I 巧巧や例文を調べる 


英語系の辞典で、一つまたは二つ I ソ上の単語を入力して、成句（熟語）や例文 
を検索することびでさます（成句検索/例文検索)。 

例 「 get 」 とじ〇」を使った成句を検索ずる（ジーニアス英和 S 辛巧） 

D 「ジーニアス英和巧巧」の最初の 
画面を表示させる 




百 图困で r 成な検索」を選ぶ 

-例文を検索する場合は、「例文検索」 
を選びます。 


見出し語お素 [ 
スペルチエツ。 [ 

画励淀側 [ 


G4 減 


版 


片 ^ 三杆で f す十 
。固 L 片 S 单。吾； 

を□ち-单這 r 日 ii 二けこ_ 


DE Kosei and Taishukan 2006-2008 


Q r 呂 et & to 」 と入力する 

-二つ政上の単語を入力するには単語 
間に 「 SJ を入れます。 


を-ニアス巧巧巧血 


見出し語検索 [ 

スペルチェ'リウ [ 

■5 励逐歷 视道。 

例文お素 [ 


G4 減 




^4版 


h 三十*宁しま十 
t 二 1 片 ^Ti 单語 + 王 
這：を語’耐二け； 


Q I 訳/ず定 I を押ず 

* 「呂 et 」 とじ〇」を使った成句の I 」 
ストび表示されます。 

- U ストをセンタ I 」ング表示にするこ 
とびでさます。^78ページ 
-候補をさらに絞り込むことわでさま 
す。^79ページ 


シ-ニアヌ巧が辞血 


I *be [get, 1) け ome」 w c us 十十 (）（ 

— 」 *he [get, レけ ome， grow] が （u、 十い nipd 、 
[ir (0) i' 山、 Uie が-ぶ aii\where けい 

[C] have ( がり 0 down to a fine art 

go around け ic's ays to got to oii じ’、 
get t( ' ^ " 


: to [make, rfeach] first base 
[access] 

細 in feet] access to 0 
聊•事./、へおづく，ァクセス(憎)を得る 


0图面国围で調べたい成句を選び、 I 訳/ミ央定 I を押ず 

-成句び表示されます。 


便利なひさかた 
いろいろ 
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成ち]/例文のリスト画面でセンタリング表示にずる 

英語系辞典の成句検索や例文検索の IJ スト画面で、 [1^ を押し、離してか 
らを押すと、最初に入力した単語をセンタ U ングして表示します。ち 
う一度同じ操作をすると、二つ目に入力した単語をセンタ U ングして表示し 
ます。 


r ジーニアス英和辞巧」①成句検索で rget & to 」 と入力して検索したとき 
センタ IJ ングなし 


rgetj をセンタリング 



rtoj をセンタリング 


[ac■cess] 

gain [get] access to C 
物 • 事 ./ 、 ; へ近づく，アクセス ( 権)を得る 


■手書きパネルを使って 

成句検索や例文検索のリスト画面では、 
手書さパネルはちのようになっていま 
す。 

-【センタリング】をタッチするごと 
に、センタ U ング表示び切り替わり 
ます。 


K セン刖ンヴ 


•入力した単語の三つ目までびセンタ IJ ングの対象になります。 
•一部の別売コンテンツは、この機能に対応していません。 
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成句や例文の候補を絞り込む 


成句検索や例文検索の IJ ス ト 画面で、さらに単語を追加したり、単語の語順を 
指定して候補を絞り込んだりすることびでさます（絞り込み/語順指定検 
索)。 


「ジーニアス英和辞巧」の「成句検索」で rget&toj 
か5候補を絞り这む 


と入力して、リスト 




1/42 


*be [get, become] accustomed to 0 
*be [get ， become, grow] accustomed っ 
get (0) anyvjhere 二 go anywhere (to っ 
have (got) 0 down to a fine art 
go around one's ass to get to one ’。 
get to [make, rfeach] first base 


[access] 

紐 in feet] access to 0 
聊 • 事 ./ 、ヘおづく，ァクセブ、 ( 憎)を得る 


〇 


i を押ず 


披巧込み/語順指をお索 

[get&to&_ 】 

® 入力した語順だ関係なく全ての候補を表示 
〇入力した語順通りの候補のみ表示 
〇入力単語が連 


が連統で使われでいる幅補のみ丟示 


人力または選んでミ共をキーを押して下きい 


Q 追加ずる単語を入力ずる 

-単語を追加せず、語順の指定だけ行ラとさは、次に進みます。 

0图困で希望の語順指定を選び、 I 訳/巧定 I を押ず 

-候補び絞り込まれます。 

Q 困困图围で調べたい成句を選び、 I 訳/ま定 I を押ず 

•一部の別売コンテンツでは、絞り込み検索はでさません。 

•この機能び使用でさる辞典/モード名は、ガイド機能で見ることびでさます。 

引31ぺージ 
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同じ苗巧で連続してことばを調べる 


ことばの意味び表示されている画面で、同じ辞典を使って別のことばを調べ 
たいとさは、そのまま調べたいことばを入力します。 


月給巧話が阳 _ liiiiiii _ 

たなばた【 t 夕（棚權)】 

略3 

〇五節巧の一〇 t 月 t 日に行う星祭0の行 
事こヴ破、輩牛(けけゅう)星と敝(しじ U ) 星 
が午 ( こ一度巧十ての n [を；度'，でをうという 
中国の伝説じちをむ。 t 夕祭り。 

み/,叩女 M 

I 卜「相臓つホ忡)」の略むと、はたを織るかを 
の意。 


◎圓田 
回田 
圆回 


読み■漢字? ~ 

邸 aiBii 淀がお 07^ 


おり-ふしけ斤- 
おり-ほん断、 
おり-ま•げる卜 
おり-ま-す 
おり-め断り〜 

編 1 严ウ〜 

おり-もと[織'^ 
おり-もの[織^ 


お‘）-ひ 


ひめ[織 I )姫】 

©機(化)を織るかをの美が 

1卜が績丄巧：’働くた了丄冒 
にいう。 

©「織り々腫」の略马織女 （ 


•明鏡国語辞典など、最初の画面で文字やスペルを入力してことばの意味を調 
ベる辞典で、この操作びでさます。 


画面にやび表示されているとさ 

意味や解説の画面で、や=心の記号び表示されていることびあります。 
この記号は、同じ辞典の中に、そのことばを含む別のことばや関連項目などび 
収録されていることを示しています。 

例「かいりよラ」（改良）の意味の画面で「かいぜん」（改善）の意味を調べ 
る（明鏡国語辞巧） 


■メインパネルで操作ずる 


D タッチペンで「改善」をタッチ 
ずる 

-關与辄善は、「改善」び関連項 
目であることを意はします。 

-「改善」の意はの画面にジャンプし 
ます。 


力>い-クょつ L な度】 一り ャウ 

路-化ザ効 

.欠点•短所などを日なめてよりよくすること 
「材質を一する」「品種一」 

画^な善 
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■キーボードで操作ずる 

ジャンブ 


3を押ず 

I び表示され、意はの説明の 
最初の文字び反転します。 



圆^い-りょぅ廠庭】-リャゥ， 

路.化ザ効 

.欠点•短所などを日なめてよりよくする,二と 
「材質を一する」「品種一」 

Mi むも 


Q 因困国田で「改善」を反転 

させ、 I 訳/ミよ定 I を押ず 
-「改善」の意はの画面にジャンプし 
ます。 


中)かいぜん[己を 
帷3 

〇阿也サ変縣 L 、とこら を改めてよりよい扛の 
じすること。 

「待遇を一する」「体質一」 

占な悪 

觀自サ変::黑いところが自然の作刚としてひ 
とりでによくなる,こと-. 

「症状[収支]が一する」 


• ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプでさます。画面分割検索 
84ページ）と合わせて連続 1 日回までジャンプでさます。 

•表や図を表示しているとさはジャンプでさません。 
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別の苗巧にジャンプして調べる 


調べていることば、または画面に表示されている他のことばを別の辞典に 


ジャンプして調べることびできます。 

例えば、英語系の辞典で英単語を調べているとさに、その英単語に関連する曰 
本語を調べる、などといラ場合に便利です。 


例 「favor」 ①意味の画面か5「是認」を調べる（「ジーニアス英和辞巧」か 
5「明鏡国語巧巧」にジャンプ） 


Q「favor」 の意味の画面（ジーニ 
アス英和巧巧）でを押ず 

-び表示され、意はの説明の 
最初のことば（ここでは 「 favor 」） 
び反転します。 



傑 )) 「 a-voiir/1HI var 
[ 原義 : 城巧勺である .[ 派 ] ィ avorable ( 形） 

， favorite (お)】 

—因(風、 s /- z /) 

0回(: R が的で梓別の)親脈:巧な:邸例 
one's '-s] 風酣お力 W 例I 

@四((正式))^たは目上の人が示す)席意 
，親り化 I 是認) ipproval), ま持，弓1、'/.て 


Q 图困国面で r 是」を反転さ 
せる 

-日本語を調べるときは、 ] 文字だけ 
び反転します。2文字政上を反転さ 
せることはでさません。 

. タッチペンで文字や単語を直接タッ 
チして反転させることわでさます。 

-同じことば（この例では 「 favor 」） 
を選んで別の辞典で調べることわで 
をます。 

-手書さパネルの【前回ジャンプした 
辞書へ】にタッチすると、前回ジャ 
ンプした舌辛典にジャンプします。 


纖ジ - ニアス巧巧辞 A _ Hsa _ 踊 1 

: fa.vor, ((英的 a.vour パ eiv9J7’ 

[原義友が的てある[佩 -favorable(ff^) 

， favorite (槪】 

—固(風、が’-が） 

©回（自発的て’特別の潮切な行為;随例 
one's '-s] 忠勸.ち力 [fflUl 

たは目上の人が示す)好意 
' 親の cf 顧な》 ppmval)， ち持，引立て 


ga 
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Q I 訳/ミよ定 I を押ず 

* ジャンプ先候補の辞典の一覧び表示 
されます。 



Q 国困で「明鏡国語巧巧」を反 
転させ、 I 訳/ま定 I を押ず 

• 「是」を含むことばび検索されます。 


他の辞巧で候補びある場合、 

W W で別の辞巧に切り曽える 
ことちでさます。 


T ホが泉以鬧口席！津話林 1 巧字ホ 1 ^ 1/2 


晒 irrX [是認】 

略-他サ変3 
よいと説めることまた、 
として認めること。 

「_しがたい政策」 

ぐ痛な 






0国困で「是認」を反転させ、壓 zm を押ず 


•ジャンプして表示された画面から、さらにジャンプでさます。画面分割検索 
84ページ）と合わせて連続1日回までジャンプでさます。 

•表や図を表示しているとさはジャンプでさません。 

•日本語を調べるとさは、反転させた]文字から始まることば（文字列）び自 
動的に区切られ、キーワードになります。ジャンプ先ではキーワードの全体 
または始めの一部と一致する見出し語び検索されます。 

•複数形 ( dishes ) や比較級 （ bigger ) のよラに語尾変化している英単語を 
反転させたとさは、単数形 ( dish ) や原級 （ big ) び検索されます。 
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画面に二つの巧巧を並べて調べる 


意味や説明の画面の下半分に別の辞典を表示させて、同時に二つの辞典から 
ことばを調べることびでさます（画面分割検索)。 

例「灌概ずる」といラ意味の英語を別の 
舌辛巧で調べる （ r プ□グレッシブ和英 
中舌辛巧」と「ジーニアス英和巧巧」） 


III 111111り，川卜 11 く 

♦濯抓する 


irrigate ： water 
n 荒地を灌槪した 

Ihcy r irrigated the wasteland [brought 


ir-ri-gatc/iroocit/ 

i )® 

► ±地を髓旣れ，加)するいな十 pr). 
じホを引く：;王ぐ];…を潤づ-.姐 
»||区I悟 U などを益注「沈; T 于る. 


十地 


プ□グレッシブ和英中辟巧 


ジーニアス英和辟巧 


〇 r 灌觀」の意味の画面（プ□グレッ 
シブ和英中巧巧）にずる 

-ここでは、 r 灌觀」の動詞である「灌 
激する」を意はする 「 i 「「 i 呂 ate 」 を 
別の辞典で調べてみます。 


かんがい巧 IT ; 綱 ■ 

ing 

/《iSt る 

irrigate ： watei^ ノ 

rrmtmmfT 

They ^irrigated the wasteland [broi/ghf 
the wasteland under irrigalAon]. 
n この ± 地は禮旣が巧き風、ている 
This land is well irrigated. 


百 


国困で「灌觀ずる」の説明び 
画面の上半分にくるようにずる 

-画面分割後は、画面の上半分を 
@で切り替えることはできな 
くなります。 


( ♦ 疆 it る、 

tfater 


n 荒地を灌槪した 
Ihcy r irrigated the wasteland [brought 
the wasteland '"'化お.,' i'rri 紳 .im]. 

H この止地は髓旣が行き居いている 
This land is well irrigated. 

[ノロ、成語】 

r 整船[喃 


Q gi ? を押ず 

-画面び上下に分かれ、下半分で英語のスペルやことばの読みを入力でさる状 
態になります。 
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。国面で「アルファベットで検 
索」を反転させ、 nrri 呂 ate」 と 
入力する 

-「ひらびなで検索」を反転させ、ひら 
びなを入力して検索することわでさ 
ます。 


Q I 訳/巧定 I を押ず 


Q 团田を押して、 「G 英和（ジー 
ニアス英和巧巧)」を反転させ、 

I 訳/ず定 I を押ず 
-を押すと画面下半分の続さ 
を見たり戻ったりすることびでさま 
す。 

- I 訳/ミよ定 I を巧すと、画面下半分の 
辞典の意はの画面になります。 



プ□グレッシブ和英中辞巧 


ジーニアス英和辟巧 


•画面を分割した状態では「ヒストリー」の機能しか使用でさません。他の機 
能を使いたいとさは、意味や解説の画面にして < ださい。 

•検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることびできます。斗131 
ページ 
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I 意味の画面か 5 を 5 に深 < 調べる 


意味や解説の画面に下のアイコンび表示されているとさ、そのことばのさら 
に詳しい説明などび収録されていることを示しています。 


圆 


画 


^ が法話な:;;;;;; _：：：：：：：： 

聖聖垂— 

[聖幡6 

I'|fl;i'iri.r ぶ 

,'’;1;|’''|丄|'1''1:|;か.11111 1：'. 11111 SHnl*) 711111 
區け2の函雖(胁）阻郭り;化 
'.■ivi'i Ij f 
【||,||川|;’’ 

与部首臟を.... 



irish/r け/ 

[[澗一り shing 化）， tishciimanl ^ 

-囚(風、， （ (まむ))個別的に.ま f 
いうときは、.卜〇 [ b リ laSy 
0回曲.か姐.♦キ I ;スト教伟ブ城敝\ 

@回魚、肉，（尉勿としての)魚 面画 

@◎[巧を語で]水産物，魚 か、 ♦例： 
shellfish 貝，甲殻煩カニ-ェビなと 


画 


續円はの 7 ィベ/ィ尸 

ブラジル — 

她网 Hsa) 

グを称-ブラシ’-ル逝陕巧国 
、ive Republic of Brazil 。 


「が哥 Y )1 风 877 邮 
'^^^^^^做1?研.い翊07).. 

ブラジリ TBmsil ia (238 巧人 ，2006 

む化民 "I'l 人 F4 :;';， パルド 4 他.出 AF ;.'。 など 


丽 


纖ジ-ニアス巧化が曲 . . 函 I 

Hove VI Av / 

([類音]|-址|) 

[原義:世話をする，強く望む.[派]一 
lovely 服)， lovi 唯服 )， lover (名)】 

-因(風、 S/-Z/) 

0四[しばしば a 〜]师親•友'、•ネ顺•動物 
などへの〕 愛情，いつ'くしみ[如']阻堀 
@ 四[時に a 〜 ] 〔 ( 特定の ) 人への〕 愛，恋ツ 
慕情[如'〕 （ cf . affection ) (一 ha か 



アイコン 

説明 

表示される辞巧 

圆 

調べている漢字を使った熟語 

新漢語林 

圆 

調べている単語を使った成句や複合 
語 

英和辞典など 

國 

調べていることばに関する解説、図 
や表など 

百科事典 マイぺ ディアな 
ど 

MM 

調べている単語を使った用例 

英語系の辞典など 
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操作のしかた（例： 


ここでは、 r 新漢語林」で「聖」を使つ 
た熟語を見まず。 


聖聖聖 


[聖幡6僅順一福罰) 

こ 部け航を’ 

部ち面が I 総肉に画阿納 I 7 画 
直皇階で函圆 )( 股）阻到 1 (); 化 
I 巧司セイ 
煙】旧字 

I 部首醉説 



〇アイコンび表示されている画面で手書きパネルの【熟語】をタッチ 
ずる 

-熟語の一覧び表示されます。 



’ ® の内容を見る場合は、【成句複 
合語】をタッチします。 





前見出し 

戈 -L 

を語 

成句 
巧合語 

吊例 
獨用 

;視化し 

単語1 

mm 1 

B 音記力- 

•ドけ成 


便利なひさかた 
いろいろ 


Q 見たい熟語をタッチして反転させ、手書きパネルの【訳/決定】をタッ 
チずる 

-選んだ熟語の意はび表示されます。 















































操作のしかた（例：醒罰、面遍) 


ここでは、「百科事典マイぺディア」の「ブラジル」ということばに収 
録されている解説（地図）を見まず。 


■メインパネルのアイコンをタッチずる 


Q タッチペンで醒副をタッチずる 

-同じ画面に複数の EH や面 a びあ 
る場合は、見たいアイコンをタッチ 
します。 




(肺 网 -4m 

◎ 正式名 $5 ^'’ラ巧魄邦共和国 
hedcrativc\Wublic of Brazil., 

II: 而青 - 抵 lA\ 877 k が 
11= /、U 1( 音 . 9^) 巧レ ;200 了 ') 

||二 M 郁 - ブラシ '’ リア Brasi 1 ia じ视巧 ,(、，2006 
)。 

": 住民 T 白，ぶ 4 ； ! ；，パルド 40 ""， 黒 / 、日 ';" など 


■手書きパネルで操作ずる 


Q アイコンび表示されている画面 
で手書きパネルの【用例解説】 
をタッチずる 

- EH び反転します。 



Q 手書きパネルの【訳/決定】をタッチずる 

•同じ画面に複数の B 1 图や面 a びある場合は、見たいアイコンをタッチし 
ます。または、 g ) g [ g で反転を移動させ、 厭/ミよ定1 を巧します。 


•解説や図•表などの上下左ちに続さびある場合は、タッチペンでスク□ール、 
または困を) g ] を)で続さを見ることびでさます。 
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I 


音青を聞 < 


調べた単語/熟語/例文などの発音（ネイティブ音声•合成音声）を聞くこと 
びでさます（音声機能)。 

音声は、内蔵スピーカーまたは付属の専用へッドホンで聞くことびできます。 
•音声出力中は、クイックパレットは働きません。 

• 「電池び消耗しています」と表示されたとさは、音声機能を使用でさません。 

• 音量び大さいと、音びひずむことびあります。その場合は、音量を少しルさめ 
にして < ださい。 


スピーカーを 使うとき 


D 本体側面の音声出力切替スイツ 
チを 「SPEAKER」 側にずる 


へッドホンを使うとき 



必ず付属の専用へッドホンをお使いください 。付属品]^ソ外のステレオへッド 
ホンをお使いになると、音び出なかったり、音質び変化してしまうことびあり 
ます。またモノラルイヤホンでは音び出ません。 


〇へッドホンを接続ずる 

-へッドホンのプラグは、中までグッ 
と押し込むようにして、しっかりと 
接続してください。 


Q 本体側面の音声出力切替スイツ 
チを 「PHONES」 側にずる 




役立つ機能 
S ろ S ろ 


便利なひさかた 
いろいろ 
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音量の調節 


■音声を出力していないとさ 

• I シフト I (51 または I シフト I (▼) を押す 
と、「音量設定」の画面び表示されます。 

• H (音量大）@ (音量ル）で音量 
を調節し、歐/ま司を押します。 


音量設定 

4 )))瓜おく 

12/15 

イ）▼小さく 

調整してみ定キーを押して下きい 


■音声を出力中のとさ 

•图（音量大）を押すと大さく、困（音量ル）を押すとルさくなります。 
•1 6段階で調節でさます。 


ネイティブの発音を聞く（トゥルーボイス®) 

次のよラな状態で、ネイテイブの発音を聞くことびでさます。 


状態 

説明 

意はの画面に OH び表示 
されているとさ 

ネイティブの発音び収録されていることを示します。 

意はの画面に英単語び表 
示されているとを 

その英単語のネイティブの発音び収録されているか 
を本機び探し、収録されていればネイティブの発音を 
聞<ことびでさます（約]0万語)。収録されていな< 
てち、合成音声による発音を聞くことびでさます。 


• 音量を調節することびでさます。 

•発音のスピードを調整でさます。马93ページ 

意味の画面に HE び表示されているとき 


■メインパネルのアイコンをタッチずる 

Q タッチペンで00をタッチずる 

-同じ画面に複数の HE びある場合 
は、発音を聞きたいアイコンをタッ 
チします。 


^巧会言 i とっさのひとこと巧典:;;;;;ミ の_ 

四ゎ山ょっ。 

(j^d morning. 

[AVod morning, John. (ジヨン 、おはよう） 
morning, mom. (おはよう、お母さん 
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■キーボードで操作ずる 
P ことばの意味や解説の画面で 
恒声 *)1 を押す 

- HE び反転し、田 IBSB び表示され 
ます。 

-同じ画面に複数の HE びある場合 
は、の W で選ぶことびできます。 


a s 

I 


と。さのひどこと巧の ::::::: IRMk 



わょ つ。 

morning. 

>Good morning, John. ( ジヨン、おはよう） 
►Good morning, mom. ( おはよう、お母さん 


) 


□ I 訳/ず定 I を押ず 

- KB のちや下などにある単語や例文び発音されます。 

P 発音を聞くのをやめるときは、 辰る/リスト I を押ず 
-田田80び消えます。 


•英語系の辞典では、見出し語 IJ スト/プレビュー画面で I 音声中)| を押してち、 
発音を聞くことびでさます。 


意味の画面に英単語び表示されているとき 


英語系の辞典に限らず、意味の画面に英単語び表示されているとさ、その発音 I 
を聞 < ことびでさます。 


P ことばの意味や解説の画面で 
恒声 *)I を押す 

- BM びま示されます。 



^ジ- ニ ア7が n 巧の：：：：：：：：：：：：：：：：：：： 晒 I 

I MBBBBMBiil/ k ろ： mb 刮 i6 1 59111 kini-/ 

[[澗卜 combine (動)】 

—囚(歡作/-//) 

©虹 ilJ 結合 (f 本)，姐み合わせ，合问.連合； 
チームワーク：連係動作 面理1 

@((成啼^叫的) L、 ぷ」つンビネーシ3ンもシャ 
ツとズボン下[スリッ 7 。とパン子ィ ] が統い 
ている下着 »((( 英略式)) com(b)s， （(米)) union 
suit). 


役立つ機能 
S ろ S ろ 























B 图困团田で発音を聞きたい 
英単語を反転させる 



. タッチペンで文字や単語を直接タツ 
チして反転させることもできます。 


©凹: U ] 結を(化し甜みをわせ， 
チームワーク；連係動作 


台■同.連を： 
[M¥] 


@1がやや 古)) L 〜 S 」 つン ビネーシコンもシャ 
ツとズボン下[スリッ プとバン千ィ ] が镜い 
でいる下着（(裸略式)) com ( b ) s ， （(ホ )) union 
suit ). 


P I 訳/ま定 I を巧ず 

-反転している単語び発音されます。 

-発音の候補び二つ政上あるとき（例えば、動詞として発音するか、名詞とし 
て発音するか、など）は、候巧の一覧び表示されます。 

-ネイティブの発音び収録されていないとさは、合成音声で発音を聞<かどラ 
か選ぶ画面び表示されます。 

Q 発音を聞くのをやめるときは、 候る/リスト I を押ず 
-田田80び消えます。 

• 英語し U 外の単語は適切な発音となりません。 

• 一部の同形異音語は、適切な発音にならないことびあります。 

• 「音声言語設定び日 FF になっているか.」のメッセージび表示され発音を聞 
くことびでさないとさは、「音声言語設定」を「英語」に変更してください 
93ぺージ)。 


合成音声で発音を聞 < (7 言語音声読み上げ) 


英語-スペイン語-ドイツ語-フランス語-イタ U ア語-中国語-韓国語の 
ことばを合成音声で聞くことびでさます。 

•辞典に よっては、 音声で聞くことのでさることばびない場合びあります。 
•辞典ごとに、何語で発音するか正し < 設定されていますび、国語辞典など、読 
み上げ音声機能び 「 OFF 」 になっているちのちあります。この場合、どの言 
語で発音するかを設定します。马93ページ 
•中国語-韓国語は、中国語系辞典または韓国語系辞典の収録機種のみ設定で 
きます。非収録機種では、別売品の中国語系-韓国語系辞典追加時に設定で 
さます。 

• 中国語のピンイン表記、アルファべット表記、一部の漢字は発音されません。 
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•韓国語では「八ンクル」外のことばは発音されません。 

•ライブラリー (^122 ぺージ）に追加したテキストファイルは、読み上げ 
言語として英語-中国語-韓国語び設定可能です。 

Q ことばの意味や解説の画面で 
を押し、離してか5 

，読み上げ た+ロゴ _ 

障声 H))| を押ず 

-び表示され、発音を聞<こと 
のでさることばや例文び反転しま 
す。 

-また、発音される言語のアイコン 
など）び表示されます。 

Q 图困で聞きたい単語や熟語、例文を反転させる 

-熟語や例文び反転しているとさに [0 を押すと、先頭の反転範囲び1単語分 
短くなります。 f 削|5|)を押すか、 I シフり を押し、離してから百1を押すと、末 
尾の反転範囲び1単語分短 < なります。 

. タッチペンで直接タッチして反転させることわできます。 

0 I 訳/ま定 I を押ず 

-単語や例文び発音されます。 

Q 発音を聞くのをやめるときは、 I 戻る/リスト I を押ず 
-び消えます。 

•文章を解析して発音するし < みになっています。同形異音語や数字の読み上 
げなどの場合、正しい発音びされないことびあります。 

• 長い文章の場合、間び空いたり、途中で切れたり、正しい発音びされないこと 
びあります。 

•文中にカッコびある場合、カツコの中は読み飛ばします。 

音声機能の設定をずる 


音声のスピードや言語、音量などを設定することびでさます。 

D 区乏百を押し、離してか 
を押ず 

-「設定項目」の画面び表示されます。 


f 設定 〇ソつトサーボード 

y をを 〇愿を詰を 

重バネル設定 〇単語帳設を 


選んで決定キーを押して下きい 



役立つ機能 
S ろ S ろ 




























B 图困团田で「音声設定」を 
選び、 I 訳/ま定 I を押ず 

-「音声設定」の画面び表示されます。 
-で設定したい項目を選び、 

I 訳/ミま定 I を巧すと、それぞれの設 
定画面び表示されます。 


® 音声速度詰を 
曰音声言語詰を 
〇音量設定 


選んでホ定モーを押して下をい 


設定項目 

設定内容 

音声速度設定 

ネイティブの発音と、合成音声の発音スピードは、已段階 
で調整することびでをます。 

がで希望の速度を選び、1訳/ミまを1を押します。 

-速度の目ま：標準モードの約130〇/〇/120%/100% 
/ 85%/ 7已％ 

なお凡み 

曰尸!曰品日又た 

表示中の辞典の読み上げ言語を変更したり、オフ（発音し 
ない）にしたりすることびでさます。 

-で発音させたい言語を選び、1訳/ミよ定1 
を押します。 

-例えば、「明鏡国語辞典」で「エルニーニョ」を調べると、 
スペイン語のつづりび表示されます。このことばをスぺ 
イン語の発音で聞きたいときは、言語設定を「スペイン 
語」にして、合成音声で発音を聞さます。 

曰ま日又た 

音量を16段階で設定することびでさます。 

で希望の音量に調整し、1訳/ず定1を押します。 

. 音声を出力中に音量を調整したいとさは^ 90 ページ 


• 手書さパネ j レで発音のスピードを調整することをでさます。 
-発音させたい単語び反転していると 
を、手書さパネルはちのよラになり 
ます。 



[+ I I または I ~~ 11 ~~ ||^|~~11 ~~I のいずれかの I~~I をタッチして希 
望のスピードに調整します。 
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I 


メモやカードの書をかた 


フ U —メモ （96 ページ)、暗記カード （98 ページ)、見出しメモ （109 ページ） 
では、タッチペンで手書きした内容をそのまま登録することびできます。 

書< 

手書さで登録でさるとさは、手書さパネルびし^下のよラになります。紙に文字 
を書く感覚で、タッチペンで文字を書さます。 


绿 


画(反転）になっているときに文字を書きまず。 

-反転していないときは、@をタッチして、反転させます。 


J をタッチするたびに、ペンの太さび2段階で切り替わります（書いた文 
字の太さは変わりません)。 


ノ\° 二/ち 

買.て帰る 

m 

巧 


I ち-/ぶ 

赴マ师も 

弓 


消ず 


昼]をタッチして反転させ、消したい部分をタッチペンでなぞりまず。 


ノ\° 二/ち 

国 


買って帰る L 

|^1 

峰 



匿与て掃る 


B (消しゴム大）をタッチするたびに、圓ロミ箱)、0 (消しゴムル） 
と切り替わります。 

メモをすべて消したいときは、 D にしてから、手書きパネルをタッチしま 
す。 


役立つ機能 
S ろ S ろ 
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フリーメモを巧う 

メモを書く 


手書さのメモを3日件まで登録することびでさます。 

D メニューの r 便利な機能」で「フ 
リーメモ」を選び、 I 訳/ミよ定 I を押 
ず 

-フ U —メモ画面び表示されます。 


1 纖フリ-乂 Hz . 1/〇〇 1 

1 か 10 ドけ正 

1回回备を令喃 

固 i 

巧 S 

m 1 

因 i 

因 1 

1んで逗ム，で訳/ホをを押 一 ご T 吉い 1 


Q 困困团担で空のメモを選ぶ 

-空のメモび見つからないとさは、@@运]尾]で画面を切り替えて探しま 
す。 

Q I 訳/ミ 娩 を押す 

手書さパネル 
ここにメモを書さます 


Q 手書さパネルにメモを手書をずる 

-メモやカードの書さかた斗95ページ 

Q 書さ終わった5、手書さパネルの 
【訳/決定】をタッチずる 

-フ U —メモに登録されます。 


か10 門正9口 S 

凹回备をお喃 


し。ゴを I 

って婦ミ1 

巧 S 

m 1 

因 i 

ん' ▼/ イ /►で垣;■，で訳/ホをを巧 

因 1 

3して下をい 
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登録したメモを見る-修正ずる-削除ずる 


メニューの「便利な機能」で r フリー 
メ モ」 を選び、 I訳/ミ央定I を押ず 

-フ1」ーメモ画面び表示されます。 

* @@けで、メモを選びます。 

この画面から、次の操作びでさます。 
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记川門正 

回回备 をお喃 

，ノで：/を 

回買って掃る 

巧 S 

m 

因 i 

旧 


んで逗ム，で訳 / ホをを巧しご T 吉い 


機能 

操作 

メモの内容を修正す 
る 

1訳/決定1を押します。 

-手書さパネルで、メモを修正でさる状態になるので、手 
書さでメモを修正し、手書さパネルの【訳/ミ夫定】をタツ 
チします。 

(メモやカードの書さかた导95ページ） 

一件のメモを削除す 
る 

を押し、「反転中のフ U —メモを削除 （1 件)」を 
選び、1訳/み定1を押します。 

すべてのメモを削除 
する 

l ! i 凶を押し、「全てのフ U — メモを削除」を選び、 

1訳/決定1を巧します。 

メモを終了する 

底る/リスト1を押します。 


役立つ機能 
S ろ S ろ 
















































日音記カードを巧う 


手書さの暗記カードを作成して、単語の暗記などに役立てることびでさます。 

暗記カードを作る 

最大6冊の暗記カードを作れます。]冊につさ、最大1日日枚のカードを登録で 
さます。 

•暗記カードは、辞典の意味や解説の画面を参照しなびら作ったり、「学習帳」 
から作ることびでさます。 

辞巧を参照しなび5作る 

ことばの意味や解説の画面の下半分に、暗記カード作成画面を表示させ、辞典 
を参照しなびらカードを作ることびでさます。また、作ったカードに英単語 
(] 日万語）の音声を登録することをでさます。 

Q 暗記カードに登録したいことば 
を含む意味や解説の画面を表示 
させる 


B 图困で登録したいことばを画 
面の上半分に表示させる 


縱了□ブ'レツシプ巧]巧中巧巧:^^^^^ 

かいぜん[改善】 

■::|||.) 11111り‘川い III い III () し III : Im 、I li'nii い III 

ul 

♦改靑する 

improve ： better 
n 労働条件の改善 
improvement of labor Lworking] 

I inns 

H 設備に種々の改善を施す 


祭フ□ブレツシブな]巧中巧町： . 

♦改善する 
improve: bettor 

リ労働条件の改善 
mprovement of labor Lworking] 
conditions 

n 設備に種々の改善を施す 
make various improvements in the 
facilities 

H このが術は大いに改善の余地がある 
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B 手書きパネルの【暗記カード作 
成】をタッチずる 

-暗記カードの一覧画面び表示されま 
す。 


B お?,力-卜 の:1_ 阳11 囚1 


巧暗記カード3 


凸暗記力ード4 


且暗記力ード己 


んで/イ/►で遇んで訳/.ホちを巧して下去い 


□ 国困国田で登録したい暗記 
力ードを選び 、 I 訳/ま定 I を押ず 

-ページの下半分に、暗記カード作成 
画面び表示されます。 


纖プ□グレツシブな]巧中巧み: 

♦改善ずる 
improve: bettor 
n 労働条件の己磯 
improvement of labor [working] 


手書さパネル 
ここにメモを書さます， 


1 


0力ード表面を手書きし、 1訳/ミま定 I を押ず 

-メモやカードの書さかた—> 95ページ 

Q 力ード裏面を手書きし 、 I 訳/み定 I 
を押ず 


♦改善する 




improve： better 
リ労働条件の改善 
mprovement of labor Lworking] 


己た董朽 

書 

imp 卜曰 V 包 

1 


1 


登緑内容を確認し手書きパネルをタッ手して下きい 


役立つ機能 
S ろ S ろ 






































































Q 暗記カードに音声を登録ずるか、他の暗記カードを続けて作成ずる 
か、終了ずるかを選択ずる 


暗記カードに音声を登録するとさ 
は、手書さパネルの【英語音声を登 
緑】をタッチし、手順0からの操作 
をします。 


过） 

a - 


巧語音声 

綿けて 

登歸して 

を登歸 

巧成 

終了 


•他の暗記カードを続けて作成するとさは、【続けて作成】をタッチし、手順 
0からの操作を繰り返します。 

-終了するときは、【登録して終了】をタッチします。 


Q 音声を登録ずることばを入力し、 

I 訳/ミよ定 I を押ず 
-候補の一覧び表示されます。 

0困困で登録ずる単語を選ぶ 

-【選択中の音声を聞く】をタッチす 
ると、音声び発音されます。 



か) 


選択中の な選巧中の 

を声を間く 音声を流巧 


IQ 手書きパネルの【選択中の音声 
を添付】をタッチずる 

-暗記カードの「音声」欄に音声を登 
録することばび表示されます。 


IQ 音声を登録し直ずか、他の暗記カードを作成ずるか、終了ずるかを選 
択ずる 

. 音声を登録し直すときは、手書きパネルの【英語音声を登録】をタッチし、 
手順0からの操作を繰り返します。 

•他の暗記力ードを作成するとさは、【続けて作成】をタッチし、手順0から 
の操作を繰り返します。 

-終了するときは、【登録して終了】をタッチします。 


纖プ□グレツシブ扣 

♦改善ずる 


improve; better 
リ労働条件の改善 
improvement oi labor [working] 


己た董朽 


imp 卜〇化 


登歸内容を確認し手書きバネルをタツキして下きい 
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r 学習帳」か5暗記カードを作る 

「学習帳」から登録したい暗記カードを選んで作成することびでさます。 

D を Ji / を 2 刚甲ず 





?'かちを巧して下をい 


Q 困困で r 暗記力ード」を選び、 

I 訳/ミ夫定 I を押ず 

-暗記カードのメニュー画面び表示さ 
れます。 


M：B 音記力-卜 ：：：：：：：：： 


暗記力-ドで書き取り 

g 暗記力ードを聞く 

書き取り結果を 

1ィ^ 

回 表本する 仙 yw" 

暗記力-ドを作成する 

登録先名祝を 

1 ゴ 

因変更する^ 

瓜/ ▼/ イ/►ご逗ム，■:訳/.ホちを押 :T 吉ぃ 


0图困国田で r 暗記力ードを 
作成ずる」を選び、 I 訳/ま定 I を巧 
ず 

-暗記カードの一覧画面び表示されま 
す。 


Hg 記力-卜 _::::::::: EBJ 四II 



□ 国困国田で登録したい暗記 
力ードを選び、 直^/ミ央定 I を押ず 


Q カード表面/裏面を手書きし、登 
録ずる 

•99 ページ手順0〜 (0 と同様に行 
います。 




I 暗記カード1 


役立つ機能 
S ろ S ろ 
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暗記カードを使う 

暗記力ードを見る-修正ずる-削除する 


D を jW を 2 刚甲ず 

0困面で「暗記力ード」を選び、 dZlB を押ず 
Q 困困团田で「臨己力ードを見る」を選び、壓 Z 1 B を押ず 



Q 手書きパネルで表示のしかたを選ぶ 

• 「表から表示」（カードの表面から表示 
する）、または「裏から表示」（カード 
の裏面から表示する）を選びます。 

-「全ての語を表示」（全カードを表示する）、または 「0 K 政がを表示」（「暗記 
力ードで書き取りして覚える」（导105ページ）で OK になっていない力一 
ドを表示する） を選びます。 


壶から表示 I 

I 

I 



OK 凹外を表示 


0 I 訳/巧を I を巧ず 

-カードび表示されます。 

この画面から、次の操作びでさます。 
. 音声び登録されていると、^ 

び表示されます。 


B おな-卜:王 _ 四0 四0 田1 1/3 


□ 


imp^-o va 


ろ 


* 前の語へ 


巧の語へ ► 


:|―始 
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機能 

操作 

カードの反対側の面を見る 

1訳/ま定1を巧します。 

次のカードを見る※ 

〇を巧します。 

前のカードに戻る※ 

百]を押します。 

音声を聞< 

障声 *)1 を巧します。またはメインパネ 
ルの II 音芦1をタッチします。 

表示中のカードを修正する 

手書さパネルの【表示中のカードを編 
集】をタッチします。（修正のしかた 
导95ページ） 

修正した後、【上記の内容で登録】をタッ 
チします。 

カード作成時に参照した辞書データを 
表示する 

手書さパネルの【参照したデータを表 
示】をタッチします。 

(「学習帳」から暗記カードを作成した 
場合は表示されません。） 

表示中のカード （1 枚）を削除する 

Pliil を巧し、「表示中のデータを削除 
(1 件)」を選び、1訳/み定1を押します。 

表示中の暗記カードの OK / NG 情報 （1 
件）を削除する 

を巧し、「表示中の OK / NG 情報 
を削除 （1 件)」を選び、1訳/ま定1を 
巧します。 

使用中の暗記カードをすべて削除する 

ITyil を押し、「表示中の暗記カードの 
データを全て削除」を選び、1訳/決定1 
を押します。 

使用中の暗記カードの OK / NG 情報を 
すべて削除する 

を押し、「表示中の暗記カードの 
OK / N 白情報を全て削除」を選び、 

1訳/ミ央定1を巧します。 

登録されている暗記カードをすべて削 
除する 

Ply 品を巧し、「全ての暗記カードの 
データを削除」を選び、1訳/ま定1を巧 
します。 

暗記カードを終了する 

底る/リスト1を押します。 


※本機を傾けても同様の操作を行うことびできます115ページ)。 


役立つ機能 
S ろ S ろ 




































暗記カードの音声を聞 < 


l ^ TF の操作は、音声び登録されているカードのみ対象となります。 


〇 

□ 

回 

□ 


查 iS / を 2 回押ず 


困困で r 暗記力ード」を選び、 歐 / 巧定 1 を巧ず 


の困团陌で「暗記力ードを聞く」を選び、 I 訳 / み定 I を巧ず 


国困面田で使いたい暗記 
カードを選ぶ 


選択している暗記カードの音声 
登録数 



回暗記力ード3 

回暗記力ード4 

因暗記カード5 

固暗記カード巨 


h ご訳/..かちを巧して下をい 


回 I 訳/み定 I を巧ず 

-最初のカードび表示され、登録した 
音声び発音されます。 



0 I 訳/ま定 I を巧ず 

-カードの表面び表示されます。 

I 訳/ず定：1 を巧すとカードの表面と 
裏面び切り替わります。 

. 居声雨 を巧す、またはメインパネル 
の rewn をタッチすると発ちし 
ます。 


。田を押ずと次の力ードに登録した音声び発音され、面を押ずと前 
の力ー ドに登録した音声び発音されまず。 

-発音後、 I 訳/ず定 I を押すごとにカードの表面と裏面び切り替わります。 

-暗記力ードを終了するには、厚る/リスト I を押します。 


力-卜:王 _ 团| EB0 田1 

イ II 音芦！ 


中 □ 改着すな 


◄前の語へ 巧の語へ ► 

I 「 . ニー。11-, ^を年エ .. ま L よう 

訳/...ホをを巧ホとま裏を巧";!替子ミこ心でごきミホ 
Iパしちろ一度与音を聞'場百け音声を巧 L ご T 去い 
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暗記カードで書き取りして覚える 
D を2刚甲ず 


0困困で「暗記力ード」を選び 」訳/決定 I を巧ず 

Q 困面国担で「暗記力ードで書き取り」を選び、 I 訳/ま定 I を押す 

-前回「保存して終了」をした場合、「書さ取りの再開」画面び表示されます。 
再開したいち法を選んで 歐/巧定 I を巧して < ださい。 

Q の面团田で使いたい暗記 
カードを選ぶ 


選択している暗記カードの「暗記 
力ードで書き取り」の正解 （0K) 

と不正解 (NG) の数 

選択している暗記カードの音声登 
録数 

選択している暗記カードの登録済 
みカード数/カード総数 

手書きノけ、ルで出題のしかたを選ぶ 

-「表から表示」（カードの表面から裏面 
を解答する）、または「裏から表示」 

(カードの裏面から表面を解答する） 

を選びます。 I 

-「全ての語を表示」（全カードを出題する）、または 「0 K 必がを表示」（「暗記 
カードで書き取りして覚える」で 0 K になっていないカードを出題する）を I 
選びます。 

-「登録順」（カード登録順に出題)、または「ランダム」（無作為に出題）を還 
びます。 



回 


表から表示1 

をての語を表示1 

91 

11 jUP 

0 K な外を表を 

ぅンち 'k 


回 


歐/み定 I を巧ず 
• 出題び始まります。 

• 音声び登録されていると、^^^ 

び表示されます。この場合、屋量蜀を 
押す、またはメインパネルの 
已をタッチすると発音しま 
す。 


]權 


キ書き，；ぶ ’ ll こ書1、|•: J 过しょ 
_ 片を垂巧 L 7： 

正醉车を^ ま L ょ- 


役立つ機能 
S ろ S ろ 


































































手書きパネルに答えを書き、 

I 訳/ま 封 を押ず 

-メモやカードの書さかた马95 
ページ 


正解（反対の面）が表おさ 
れます。 



Q 正しく解答できたときは手書き 
パネルのに"に、間違ったと 
きは [ NG ] にタッチずる 

.【0 K 】 にタッチしたときは、次の力一 
ドび表示されます。 〇からの操作を 
繰り返してください。 

- 【 NG 】 にタッチしたときは、復習の 
ために、同じ書さ取りを6回行いま 

す。 _ 

「手書さパネルに書く一 [訳/ミ夫定 I 
を巧す」を日回繰り返し、再度 
r 訳/ま是1 を押すと、次のカードび 
表示されます。 

•次のカードを解答する前に 
底る/リスト I を巧すと、前の力ードま 
での結果を保存して終了することび 
でさます。「保存して終了（続さか 
ら再開できます）」を選び、 

I 訳/ず定 I を押して < ださい。 

-最後のカードの書さ取りを終える 
と、暗記カードの学習結果び表示さ 
れます。 I 訳/ミ央定 I を巧すと、暗記 
カードのメニュー画面に戻ります。 


OK NG 


結果び表示されます。 


M：B 音記力-ド3 

111111111 四日 四1 巧1 ]/3 



I ^ 

'irnp 卜。化 

友と D 回 

I 1「^ 二 ■: 二す」 

、 して II 育 "1 ち + 二,‘，1二正時三1回書き 耳 口いましトー 

1 バ L キ書き，’1じ書1、 + 二がおち^ 巧し こ 
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暗記カードの書き取り結果を見る_ 

D を2刚甲ず 

0国困で「暗記力ード」を選び、 I 訳/ミ妨 I を巧ず 

@店]困团陌で「書き取り結果を表示ずる」を選び、 I 訳/ミよ定 I を巧 
ず 


Q 图困团田で結果を見たい暗 
記力ードを選び、 I 訳/ま定 I を押す 

-書さ取り結まびグラフ（最大2已回 
分）で表示されます。 

-結果を削除するとさは、 f 削除 I を押 
し、「表示中の書さ取り結まを削除」 
または「全ての暗記カードの書さ取 
り結まを削除」を選び、 I 訳/ミ史定 I 
を押します。 


暗記カードの名前を変える 

Q irfi / を 2 刚甲す 

0国面で「暗記力ード」を選び 」 訳/み定 I を巧ず 

Q 国面国田で「登録先名称を変更ずる」を選び、 dZlB を押ず 

Q 图困团田で名前を変えたい暗 
記力ードを選び、 I 訳/巧定 I を押ず 

-手書さパネルに現在の名前び表示さ 
れます。 



暗記カード2 


役立つ機能 
S ろ S ろ 


Q 現在の名前を消してか!5、新しい名前を書く 

-メモやカードの書さかた斗95ページ 



































Q 書き終わったら、 I 訳/まを I を巧ず 


お記力-卜:北;； 巧II晒日田1 


回暗記カード1 


巧暗記カード3 

圆暗記カード4 

因お記カード已 

E 暗記力ード巨 


瓜/ ▼/ イ /► 〇もご訳/.击をを巧して下きい 


暗記カードの名前を元に戻ず 

変更した暗記カードの名前を、「暗記カード]〜6」に戻すことびでさます。 
「暗記カードの名前を変える」の手順〇で暗記カードを選んだ後、下表の操作 
を行ってください。 


機能 

操作 

選んだ暗記カードの名前を元に戻 
す 

を押し、「反転中の暗記カードの名称 
を元に戻す （1 件)」を選び、1訳/ミよ定1を押 
します。 

すべての暗記カードの名前を元に 
戻す 

を巧し、「全ての暗記カードの名称を 
元に戻す」を選び、1訳/巧定1を巧します。 

暗記カードを終了する 

原る/リスト1を巧します。 
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見出しメモを巧う 


検索した見出し語の意味や解説の画面に、手書さのメモ（見出しメモ）を付 
けることびでさます。 

•見出しメモを付けられる見出し語は、 単語、成句-複合語、熟語、成語です。 

• じ(下の場合は、画面に見出しメモを付けることはでさません。 

瞄鍛アプ U 系のコンテンツ、学習系コンテンツの一部、図版表示中 

見出しにメモを付ける 

一画面につさ1件の見出しメモを登録でさ、合わせて]日日件まで登録するこ 
とびでさます。 


〇見出しメモを付けたい見出し語 
の画面を表示させ、手書きパネル 
の【見出しメモ】をタッチずる 


祖 D 

纖島が雛船)を羽で招 V 、て育てる。 
「難を一」 

切に守り育てる。また、大切に世話をする 

「親'お憂た三'.“ま‘お'ザ骨5 
切にザって胃させる'., 

巧供の夢[才 t 固を一」 


B 手書さパネルにメモを書く 

-メモやカードの書さかた -^95 
ページ 

手書さパネル 
ここにメモを書さます 


Q メモを書き終わった5、手書きパ 
ネルの【訳/決定】をタッチずる 

-表示中の画面に圃 asi び付さます 
(他のアイコンの表示により、隠れる 
場合わあります)。 



(よぐく •む「育む】 

祖 D 

©11^ 島が雛(於)を羽で抱 L に育てる 
「難を一」 

切に守0育てるまた、大棚こ世話をする 

「親の愛に一-まれて育つ」 

切にザっ：発展させる 
「子供の夢[才 t 岂を-」 


役立つ機能 
S ろ S ろ 





























見出しメモを見る-修正ずる-削除する 


D 結を2刚甲ず 

. 学習帳画面び表示されます。 



□ 


困困で「見出しメモ」を選び、 

I 訳/ま定 I を押ず 

-登録されている見出しメモの一覧び 
表示されます。 

-で、メモを選びます。 

見出しメモー 


げじが 


誌み I わ7を 


[棲】困僅順- «) 

I ;:;部首醉説;： 

画置水部醒14画醒皿り 
画 

医量]312目函爾扼9因郭 F 
泌 

居量シン（(雷真)） zhen 
圏 

〇はしばみ。カバノキ科 


この画面から、次の操作びでさます。 


機能 

操作 

メモを付けた意はの画 
面を見る 

I 訳/ま定 I を巧します。 

-見出し送りなど一部の機能は、使用でさません。 

. I 戻る/リスト I を押すと見出しメモの一覧画面に戻りま 
す。 

メモの内容を修正する 

メモを付けた意はの画面にした後（上記)、【見出しメモ】 
をタッチします。 

-手書さパネルで、メモを修正でさる状態になるので、手 
書さでメモを修正し、手書をノ くネルの【訳/ミ夫定】をタッ 
チします。 

(メモやカードの書さかた斗95ページ） 

表示中のメモー件を削 
除する 

を押し、「表示中の見出しメモを削除 （1 件)」を 
選び、1訳/決定1を巧します。 

すべてのメモを削除す 
る 

P 5 量を巧し、「全ての見出しメモを削除」を還び、 

1訳/ま定1を押します。 

見出しメモを終了する 

底る/リスト1を押します。 
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を語帳を巧う 


覚えておさたい単語/例文/成句を本機の単語帳に登録することびでさま 
す。覚えたことばにチェックマークを付けることちでさます。 

単語帳の種類 

本機の単語帳はあらかじめいくつかにわかれています。 

どの辞典に 載って いることばかに よって、 自動的にいずれかの単語帳に振り 
分けられます。 

•それぞれの単語帳には、どの辞典のことばび登録されるか見分けびつくよう 
に名前び付けられています。例えば、し^下のとおりです。 


単語帳（英語） 

英語系の辞典のことばなどび登録されます。 

単語帳（国語） 

国語系の辞典のことばなどび登録されます。 

ダウン□ー ド帳（外国語） 
ダウン□ー ド帳（曰本語） 

ライブラ U — に追加した辞典のことばなどび登 
録されます。 


•すべての単語帳に、合わせて]日日日の単語/例文/成句を登録でさます。 
•辞典やモードの検索ち法によっては、登録でさない場合びあります。 

•各単語帳に登録される辞典/モード名は、ガイド機能で見ることびでさます。 

导131ぺージ 

単語/例文/成巧を登録する 


D 登録したい単語/例文/成巧の 
意味の画面を表示させる 


纖巧瓷国語巧 ¢1 :::::::::::::::::::_ i 

■<;> が L んしょうたん【■化薪'管阻】ダにか 

ウタン 

峭•白サ変3 

かたきを討つためじ、また大きな目的を果 
たすために、長 V ず岛の試練に耐え、苦労する 
こと._ 

卜「嘗胆」は中国の春モ腑巧、吳王(こ柿の夫差 
(ぶに日かした越王(え'が)のち践( I :うか，)?)带 
じ風1胆 (き.'。） をなめな加階の.世レを祈た 


役立つ機能 
S ろ S ろ 














B 手書きパネルの【単語帳登録】 
をタッチずる 

-単語帳に登録されます。 

. I シフト1 を巧し、離してから 
I 訳/ミよ定 I を巧してわ登録でさま 
す。 


お見化し 

U . -ム I 


み見化、 

単語帳登録 

音記カード巧が 


•解説（図や表など）の画面からは登録でさません。 

•「ここでは登録でさません」と表示された場合は、文字を入力して検索する 
と表示される意味の画面から登録し直してください。 

•例文の登録は、「例文検索」で検索した結果の意味の画面から行います。 

(手書さパネルの【用例解説】を使って表示した例文は登録でさません。） 
•手書さパネルの【用例解説】をタッチして表示させた意味の画面で登録す 
ると、見出し語び登録されます。（用例、解説だけを登録することはでさませ 
ん。） 


登録した単語/例文/成ち]を見る-チェックマークを付ける-削除 
ずる 


D &茜/を 2 刚甲ず 

. 学習帳画面び表示されます。 







ちをうす4 


目置 ' 


Q 困困で「単語帳」を選び、 

I 訳/ず定 I を押ず 

左側の数字は、反転している単語帳の登- 
録件数 

ち側の数字は、単語帳全体の登録件数 


隱量 


圍日嚴欄 

iilM ! 


ダウンロード帳(外固詰 : L 


— -1、|眠、口み揣 

例文帳(英語） 

例文帳(会話！ ■ 

::1疆疆識典) 

単語帳(今日の i を^) 
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B 困面で見たい単語帳を選び、 

I 訳/ま固を押ず 


左側の数字は、反転していることば 
び何番目かをおす 

ち側の数字は、この単語帳に登録さ 
れていることばの総;数をおす 

□はチェックボックスー 


この画面から、次の操作びでさます。 


機能 

操作 

単語/例文/成句を 

見る 

見たい単語/例文/成句を選び、1訳/み定1を巧します。 

チ エツ クマークを付 
ける 

チェックマークを付けたい単語/例文/成巧を選び、手 
書さパネルの【チェックマーク登録/解除】をタッチし 
ます。 

-チェックボックス□にチェックマーク（回）び付さま 
す。 

-わう一度【チェックマーク登録/解除】をタッチする 
と、チェックマークびはずれます。 

単語/例文/成句を 
一つだけ削除する 

削除する単語/例文/成句を選び、 r 削除1を押します。 

-削除の方法を選択する画面び表示されるので、「反転中 
のデータを削除 （ 1件)」を選び、1訳/ま定1を巧します。 

表示中の単語帳から、 
チ エツ クマークを付 
けた単語/例文/成 
巧だけ削除する 

fill を巧し、「チェック済みのデータを削除」を還び、 

1訳/ミ央定1を押します。 

表示中の単語帳のす 
ベての単語/例文/ 
成句を削除する 

r 削除1を押し、「表示中の単語帳のデータを削除」を選び、 

1訳/ま定1を巧します。 

すべての単語帳のす 
ベての単語/例文/ 
成句を削除する 

&齒を押し、「全ての単語帳のデータを削除」を還び、 

1訳/決定1を押します。 

単語帳を終了する 

原る/リスト1を押します。 



役立つ機能 
S ろ S ろ 







































単語/例文/成巧を並べ替える 

単語帳の並び順を A 巨 C / 已日茵頃などに替えることびできます。 

D 区之百を押し、離してか5 css 
を押ず 


Q 困困团田で「単語帳設定」を選び 」訳/決封 を巧ず 
0困面で並べ替えを行う単語帳の種類を選び 、 I 訳/ま定 I を押ず 
Q 图困で並べ替えの方法を選び、 HZIB を押ず 


設定巧目 

〇音声詰を 〇ソフトキーボード 

〇環境詰を 〇履を設定 

〇液晶パネル設定 ® 単語帳詰を 


惡んでホをキーを押して下きい 
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I 本機を傾けて操作する 


本機は傾さを検知するセンサー（アクションセンサー）を内蔵しており、キー 
ボードや画面に触らずに、本機を傾けることでし^下の動作をします。 

•しソ下の機能を使用しているとさ、センサーは働さません。 

ジャンプ、音声、画面分割検索、ズーム、用例/解説 
•センサーのオン/オフを切り替える马 193 ページ 

使用でをる機能と動作 


傾けかた 

機能/コンテンツ 

動作 

①ちまたは 
左に傾け 
た後に戻 
す 

暗記カード（马 98 ページ） 

「暗記カードを見る」「暗記カー 
ドを聞く」のカードの画面のと 
さ、前の語（左傾け時）や次の語 
(ち傾け時）に移動します。 

「学習する」「復習する」「検索機 
能」びある学習用コンテンツ 

132 ページ） 

「学習する」「復習する」「検索機 
能」の意はや解説の画面のとさ、 
前の語（左傾け時）や次の語（ち 
傾け時）に移動します。 

③前または 
後ろに傾 
ける 

英語自遊自在/スペイン語自遊自 
在/ドイツ語自遊自在/フランス語 
自遊自在/イタ U ア語自遊自在/中 
国語自遊自在/韓国語自遊自在/ 
タイ語自遊自在 （ XD - GF 已900 
MED )/ □シア語自遊自在/ひと 
り歩さのブラジル-ポルトガル 
語/ひとり歩さのフィ U ピン語 

例文の画面のとさ、画面の上下び 
入れ替わり、会話する相手び見や 
す<することびでさます。 

③ちに 9 cr 
傾ける 

縦書さ表示のでさる機能/コンテ 
ンツ （-^47 ぺージ） 

縦書さ（縦配置）の表示になり 
ます。 

④ちまたは 
左に傾け 
た後に戻 
す 

縦書さ（縦配置)のとさ、前のペー 
ジ（ち傾け時）や次のページ（左 
傾け時）に移動します。 


役立つ機能 
S ろ S ろ 
















①ちまたは左に傾けた後に戻ず 



-ゆっくりと動かしてください。速すざると反応しません。 

⑨前または後ろにゆっくりと傾ける 



-画面の上下び入れ替わっているとさは、音声機能し U がは使用でさません。 


③ちに90°傾ける 


戀 


. 画面を立てて持って<ださい。 
-横(傾ける前の位置）に戻すと、 
画面のレイアウトわ戻ります。 


キーを巧して「縦書き（縦配置)」にしたときと同じように、働かない機能びあり 
ます。^47ページ 


④ちまたは左にゆっくりと傾けた後に戻ず 



-ゆっくりと動かしてください。速すざると反応しません。 
-左に傾けすざないよラにミ主意して<ださい。 
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の图团の固固の面面の 
曰画陋困画 □□□□ 
□画固□因日囚因 □□ 




電卓び表示されているとさは、メインパネルのキーにタッチするか、キーボー 
ドのし U 下のキーで計算をすることびでさます。 


電卓を操作ずるとをに使ラキー 


II 電卓を巧ぅ 


足し算や割り算などの四則演算のほか、定数計算やメモ U —計算びでさます。 

電卓を表示ずる 

〇害を押してメニューを表示させ、面田で r 便利な機能」を選ぶ 

B 图田で「電卓」を選び、 

I 訳/ず定 I を押ず 
-電卓び表示されます。 

Q 計算を始めるときは应]を押ず 



M= 0. 



0 . 



「 7T8 || 9 r 今 1 FmCI 

1 4 II 5 II 6 II X 1 间 

1 C 

：1 1 1 II 2 II 3 II - 1 ^ 

□ 

1 AC 1 1 0 II . II 二 II + 1 区 

因 


•電卓を終了するには、 辰る/リスり を押します。 

電卓の操作のしかた 


役立つ機能 
S ろ S ろ 









































計算のしかた 

通常の電卓と同じよラに操作してください。 


四則演算の例 


例題 

操作 

表示 

已 3+123-63 二]] 3 

画 

0. 


己 3 田 

53.+ 


1230 

176.- 


日 3 回 

113. 

963 x (23 -己 6) 二- 3]779 

230560 

-33. X 


963 回 

-31'779. 


定数計算の例 

定数を入力したら、田日区!巨]のいずれかを2回押します。 


例題 

操作 

表示 

]2+23 二 3 已 

の西田に回 

K 

35.+ 

4 己 +23 二 68 

4己回 

K 

68.+ 

2.3 X 12=27.6 

に画面 2.3 回 

K 

27.6 X 

4.5 X 12=54 

4 .已回 

に 

已 4 .X 

] 7+17+17+17=目8 


に 

68.+ 


間違いの訂正 

数字を間違えたとさは度]を押し、正しい数字を入力します。 

演算記号（店]巨]面巨])を間違えたときは、続けて正しい記号を押し、そのま 
ま計算を続けます。 

クリアー（ゴ八サン）ずるには 

应)を押します。 

メモ U —計算用の独立メモ U —内の数値し U 外はすべてク U アーされます。 
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メモリーを使った計算の例 

メモリー計算では、し^下のキーを使います。 

•於と J :独立メモ U —に数値を加える 

•[ Mj ： 独立メモ U —から数値を引く 

•@；独立メモ U —に記憶されている数値を表示する 

• fi ^： 独立メモ U —をク U アーする 


例題 

操作 

表示 

80 X 9= 

720 

画80画9画 

M 二72 0. 720. 

-)50 X 6= 

300 

己0画6画 

M =420. 300. 

20 X 3 二 

60 

20画3画 

M 二48 0. 60. 

合計 

480 

画 

M =480. 480. 

193.2-23 

二 8.4 

晒] 93. 2画回23回 

M =193.2 8.4 

193.2-28 

= 6.9 

晒回28回 

M 二] 93. 2 6.9 

123-193.2 

:二 -70.2 

に3曰晒回 

M =193.2 -70.2 


こんなとをはエラーになりまず 

l ^ TF の状態のとさは" E " び表示され、計算でさなくなります。 

•計算途中の数値または答えの整数部び12巧を超えたとさ 
• 独立メモ IJ 一内の数値の整数部び12巧を超えたとさ 
このとさ"日."び表示されます。ただし、独立メモ U —内には巧オーバーす 
る前の数値び保護されています。 

•日で割る割り算を実行しよラとしたとさ 
エラーになったら、計算を続けるとさは度]を、最初からやり直すとさは应] 
を押します。 


役立つ機能 
S ろ S ろ 













II よく使ラ苗巧をお気に入りに登録ずる 


よ < 使う辞典をお気に入りに登録してお < と、簡単な操作で素早 < 選ぶこと 
びできます。「お気に入り」には、お買い上げいただいたとさには何ち登録さ 
れていません。お客様のお好みで、お気に入りの辞典を登録することびでさま 
す。 

収録されている辞典だけでなく、ライブラ U —内のコンテンツや転送したテ 
キスト、音声データをお気に入り登録びでさます。 


お気に入りに登録ずる 


1日個まで登録でさます。 


D 華 yi 扁/を押してメニューを表示させる 

Q メニューで登録したい S 辛巧を選 . 

び、手書きパネルの【お気に入り 副。 ぉ気に入。登録 

登録】をタッチずる - 



0图困で登録先 （ A 〜 J ) を選び、 I 訳/み定 I を押ず 
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お気に入りか 5 S 辛巧を選ぶ-登録を解除する 


〇勢難を押す 


□ 国困で辞巧を選ぶ 



この画面から、次の操作びでさます。 


機能 

操作 

舌辛典を選ぶ（最初の 
画面を表示する） 

I 訳/決定 I を押します。 

選んだ（反転させた） 

舌辛典の登録を解除す 
る 

CSS ) を押し、「反転中のお気に入り登録を解除 （1 件)」 
を選び、1訳/ず定1を押します。 

-解除後、を巧すと、メニュー画面になります。 

すべてのお気に入り 
登録を解除する 

Ci 齒を押し、「全てのお気に入り登録を解除」を選び、 

1訳/ミよ定を巧します。 

. 解除後、鲁 " tfiii / を押すと、メニュー画面になります。 
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役立つ機能 
S ろ S ろ 



























ライブラリーをミ舌用ずる 


ライブラリーとは？ 


ライブラ U —とは、パソコンや別売コンテンツ、メモ U —カードを使って本機 
の活用範囲を広げる機能です。「ライブラリー」には、お買い上げいただいた 
とさには何を登録されていません。お客様のお好みで別売コンテンツやパソ 
コンのテキスト、音声データを登録することびでさます。 

ライブラ U —ではじ I 下のようなことびできます。 

•本機の辞典の数を増やす（別売コンテンツ 「 EX - word ライブラリー」） 

导123、124ぺージ 

•別売のデータカードや micraSD メモ U —力ードを使う马125ページ 
•専用ソフト 「 EX - word テキスト□-ダー」を使って斗124ぺージ 
^電テの本をインターネットからダウン□ー ドして本機で読む 
^パソコンで作ったテキストファイルを本機で読む 
•専用ソフト 「 EX - word 音声 CD □-ダー」を使って斗124ぺージ 
一 CD に入っている音声を本機で聞く（本機では会話音声を聞くことを目的 
とした圧縮方式を採用しており、音楽鑑賞に適した音質ではありません） 
•プ□ジェクターに接続する马128ページ 
ごを意 

•電子辞書本体には、電子の本（テキストファイル）と辞典（別売コンテンツ） 
を合わせて] 日日 個まで転送することびでさます。また、別売の micraSD メ 
モ U —力ードを使ラと、 microSD メモ U —力ードに電子の本と辞典をそれ 
ぞれ1 日日 個まで転送することびでさます。ただし、増やせる辞典は本体と 
micraSD メモ U —力 ー ド合わせて] 日日 個までです。 

•音声データは、辞典.テキストファイルとは別に、本機と microSD メモ U — 
カードにそれぞれ CD 1 日日 枚 （1 日日 CD タイトル）まで転送でさます。 


ソフト動作環境 


日本語版 0S 

Microsoft Windows 

Microsoft Windows 

Microsoft 


2000 Professional 

XP Home Edition/ 

Windows Vista 

ソフト 


XP Prof 目 ssiomr. 

(32bit 赋 

EX-word ライブラリー 

〇 

O 

O 

EX-word テキスト□-ダー 

〇 

o 

O 

EX-W 日 rd 音声 CD □—ダー 

X 

o で 

O つ 


* 1 Windows XP Professional x 64 Edition には対応しておりません。 

*2 Windows Media Player ] 0 または Windows Media 円 ayer ]] びインス 


I -ールされている必要びあります。 

* 3 Windows Media 円 ayer ]] びインストールされている必要びあります。 
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• Windows 3.1/9 已 、 Windows NT 、 または Macintosh/Mac 日 S では動作 
しません。 

•パソコンの環境 （CPU /八ードディスク容量/メモ U —容量など）によつ 
ては、正常に動作しない場合びあります。 

•他の日 S からアップグレードされた Microsoft Windows 2000 
Professional/XP Home Edition/XP Professional、Windows Vista 
での動作は保証しません。 

•ソフトに関する最新情報は au 下のホームページをご覧ください。 
http :// casio . jp / support / exword / info.html 

ライブラリーを使うための準備 _ 

どんな別売コンテンツびあるか調べる 

別売コンテンツ（追加コンテンツ）の情報は、カシオホームぺージに掲載さ 

れています。ソ下のサイトをご覧ください。 

http :// casio . jp / exword / 

電子辞書の残りメモリー容量を調べる 

電子辞書の内蔵メモ U —は、手書さメモや暗記カードを使用することで減つ 
ていきます。別売コンテンツを使う前に、メモ U —容量を下記の方法で確認し 
ます。 


D 觀こ說 を2刚甲ず 



役立つ機能 
S ろ S ろ 
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「 EX - word テキスト□—夕'—」に)<-\/\/〇「€1音声 CD □— 
夕’一」 _ 

「 EX - word テキスト□-ダー」に X - word 音声 CD □-ダー」は、パソコン内 
のテキストデータや C D の音声データを本機に転送するための無償のソフト 
ウェアです。 

•「 EX - word テキスト□ーダー」 「 EX - word 音声 CD □—ダー」は、！; TF のホー 
ムページより説明書ととちにダウン□ードしてください。 
http :// casio . jp / support / exword / info.html 
•「 EX - word テキスト□-ダー」は、 EX-word DATAPLUS 4 (データプラ 
ス 4) 対応のちのをダウン□ー ドしてください。 

•インストールち法など詳細については、ダウン□ー ドした説明書をご覧くだ 
さい。 

別売コンテンツ 


別売コンテンツを購入したら必ず別売コンテンツの取扱説明書をお読みくだ 

さい。 

•別売コンテンツには、本機の機能の一部に対応していないものびあります。 

•別売コンテンツでは、選択項目名や操作などび電子辞書本体と一部異なる場 
合びあります。画面下部に表示されるガイダンスに従って操作してくださ 
い。 

別売の CD - R 日 M コンテンツをお使いいただくにはパソコンにに X - word ラ 

イブラリー」（専用ソフト）をインス!-ールする必要びあります。 

•「 EX - word ライブラリー」は、別売コンテンツの CD - R 日 M にあります。別売 
コンテンツの取扱説明書をお読みになり、インストールしてください。 

•別売の CD - R 日 M コンテンツは、エクスワードデータプラス、エクスワード 
データプラス2、エクスワードデータプラス3、エクスワードデータプラス4 
対応のちのをご使用いただけます。 

•別売コンテンツによっては、本機の記憶容量を市販の microSD メモ U - 
カードで増やす必要びあります。 

•別売コンテンツを使用すると、ライブラ U —の画面左下に ID 番号び表示され 
ることびあります。このき号は、コンテンツを管理するための ID き号です。 
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別売のデータカードや microSD メモリーカードを使う 


別売のデータカード （ microSD 版）を使って本機の収録コンテンツを増やし 
たり、市販の microSD メモ U —力ードを使って本機の記憶容量を増やすこと 
びでさます。 

•別売のデータカードは、エクスワードデータプラス4対応のものをご使用い 
ただけます。 

•エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワード 
データプラス3対応のデータカード （ SD 版）はご使用でさませんのでごミち 
意ください。 


本機での動作確認済みの microSD メモリーカード 


株式会社まち 

SD - MD 001 GA SD - MD 002 GA 

サンディスク株式会社 

SDSDQ -1 024- J 9 已 MK SDSDQ - 2048 - J 9 已 MK 

パナソニック株式会社 

RP - SM 已] 2目 J]K RP - SM 01 GBJ 1 K 
RP - SM 02 GBJ 1 K RP-SM 128 BJ 1 K 

RP - SM 2 已6巨 J]K 


(2008 年11月現沿 


•最新の情報はカシオホームページ 
( http :// casio . jp / support / exworcl / info . html ) でご確認ください。 


A 警告 

データカード、 microSD メモ IJ ーカードは、小さなお子様の手の届 
かない所へ置いてください。万一、お子様び飲み込んだ場合は、た 
だちに医師と相談してください。 


役立つ機能 
S ろ S ろ 











憧到 

•必ず microSD メモ U —カードをお使いください。 

他のメモ U —カードを使った場合の動作保証はでさません。 

• microSD メモ U —カードにアクセス中は、じ(下のことをしないでくだ 
さい。 

- microSD メモ U —カードの抜さ差し 
- US 目ケーブルの抜さ差し 
■本機やパソコンの強制終了 

-「 EX - word 音声 CD □-ダー」、 「 EX - word テキスト□-ダー」、 「 EX - 
word ライブラ U —」および Windows の強制終了 

• microSD メモ U —カードには、裏表、前後の方向びあります。 

方向を間違って無理に入れようとすると破損の原因になります。 

• microSD メモ U —カードの取扱説明書ちお読みください。 

• microSD メモ U - 力ードによっては、フオーマットび必要です。この 
場合、 microSD メモ U —カードをセットし本機の電源を入れるとメッ 
セージび表示されます。フォーマットしてよければメッセージに従っ 
て操作してください。（フォーマットすると、 microSD メモ U - 力ード 
の内容は失われます。フォーマットしてよいか確認してから操作を進 
めて < ださい。） 

•パソコンから microSD メモリーカードにファイルを転送した場合 
のファイル容量は、本体のメモ IJ 一に転送した場合と異なります。 
( microSD メモ U —カードの規格によるちので、問題ありません。） 

• microSD メモリーカードにファイルを転送する場合、に X - word ライ 
ブラリー」使用時に表示されるサイズよりを<の容量び必要になるこ 
とびあります。 

• microSD メモ U —カードに別売コンテンツを転送すると、システムの 
都合上、別売コンテンツの容量び必要メモ IJ 一容量として表記された 
数値より増加します。 

• 電池び消耗しているときに microSD メモ U —カードを使うと、 
microSD メモ U —カードの種類により、電池消耗のメッセージび表 
示されないまま画面び消えてしまラことびあります。その場合は、新 
しい電池と交換してください。 
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microSD メモリーカードをセツトずる.取り出ず 



〇本機の電源を切る 

- 必ず電源を切ってください。 

Q microSD メモリーカード 
カバーを開ける 

Q microSD メモリーカー 
ドの切り欠きの向きを図 
のようにして 、 microSD 
メモリーカード挿入部に 
しつむ' 0} 甲し込む 


取り出ずとさは 

microSD メモ U —力ードを押し込む 
と、カードび少し出てさます。カードを 
つまんで引さ抜いてください。 
•無理に引さ抜かないでください。本 
機や microSD メモ U — 力ードの破 
損の原因になります。 


microSD メモリーカードカバーを閉める 

• microSD メモリーカード挿入部に、 microSD メモ U - 力ード]^ソ外のもの 
を入れないで < ださい。故障の原因になります。 

•万一、 microSD メモ U —力ード挿入部に水や異物び入った場合は、本機の 
電源を切り、電池を取り出して、販売店またはカシオテクノ修理相談窓口に 
ご連絡ください。 

• microSD メモ U - 力ードにアクセス中に取り出さないでください。 
ファイルび正しく転送されない、 microSD メモリーカードび破損するなど 
の原因になります。 
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S ろ S ろ 






プ□ジ王クターに接続する 


本機の画面をプ□ジェクターで投影することびでさます。 

•使用できるプロジェクターは醉社製の、 「 XJ - S 35」、「 XJ - S 36」、「 XJ - S 37」、 
「 XJ - S 46」、「 XJ - S 47」、「 XJ - S 已7」、 「 XJ - SC 2] 已」です。なお、弊社製 
「 YP -1 日日」に接続すると、他のプ□ジェクターでち使用することびでさま 
す。に日日8年11月現抵 

•弊社製プ□ジェクター関連製品については、1；1下のホームページをご覧ください。 
http :// casio . jp / projector / 

〇 f 徽^を2刚甲ず 


0团田で I ■通信」を選ぶ 
0国困で「プ□ジ王クターと通信」を選ぶ 

Q プ□ジェクターの電源を入れ、本機に付属している USB ケーブルで 
本機とプロジェクターを接続ずる 

- 本機をプ□ジェクターの上や、近くに置かないでください。 プ□ジェクター 
の熱で、誤動作する恐れびあります。 

Q I 訳/ま定 I を押ず 

. 通信を正し<行えると、メニュー画面び表示されます。 

Q (使い終わった 5) 本機とプロジェクターの電源を切り、 USB ケー 
ブルを外ず 

•プ□ジェクターと接続中は、本機の才ートパワーオフ機能は働きません。 
•手書さパネル、「新漢語林」の「単漢字を大さな手書さ入力から探す」で書 
いている文字は投影でさません。 

•本機に microSD カードをセツトしている場合、プ□ジェクターと接続中は 
micraSD 力ードを取り出さないでください。本機の電源び切れます。 
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① 検索方法 

検索方剤ま、大まかに已つのパターンに分けることびできます。 
パターン]:調べたいことばの最初の何文字か入力 
パターン2 ;調べたいことばを入力後 I 訳/ま定 I を押す 
パターン3:見出しをたどる 
パターン4 :複数の条件を入力して絞り込む 
パターン已：画面の項目をタッチする 


各パターンの基本操作は、 
明しています。 

⑨ 検索方法の概要 


「ことばを調べる」（马 35 ページ）で詳しく説 


見出し語検索【パターン1】：- 

調べたいことばの最初の何文字か入力。一 
•例）「ゆさや」まで入力して「雪柳」を調 
ベます。 


I 


本章の説明の見かた 


舌辛巧の名前 



舌辛巧の紹介文 


-舌辛巧の最初の画面 


-検索方法① 


•著作権 


「舌辛巧の使いかた」について 


①⑨③ 


収録辞巧の 
使いかた 
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③検索例や補足説明 


•検索例は、特に記述びない限り、キーボードを使ったひらびな入力で説明し 
てあります。 

•特殊な検索方法や辞典 I ソ外のコンテンツについては、この章で操作を詳しく 
記載しています。 

•パターン]/パターン2で入力でさる最大文字数は、特に記述びない限り、 
ひらびな/カタカナは14文字、アルファべットは2日文き（例文検索と成句 
検索時は28文字）です。 

著作権に関ずるごま意 

本機に収録した各辞典/モードの内容は、下記各著作物を、各編者/監修者お 
よび各発行所のご協力を得て編集してあります。 

本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載-複写するこ 
とは禁止されています。 

また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者/監修者、各発行所 
および弊社に無断では使用でさませんのでごミ主意ください。 

その他のごま意 

•画面表示の都合、その他の事情により、各編者/監修者や各発行所の監修に 
基づさ、書籍版と異なる表示をした箇所びあります。 

また、書籍版に基づいて編集したちのに関しては、社会情勢の変化などには 
対応していない場合びあります。 

•本機に収録した各辞典は、それぞれの書籍版辞典に基づいて出版社より、電 
テデータとして作成、提供されております。 

それぞれの辞典における誤記（誤植)、誤用につさまして、弊社ではその責任 
を負いかねますので、あらかじめご承知おさください。 

•一部の辞典を除さ、写真•図•表-囲み記事-付録は収録されておりません。 
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ガイド機能 


各検索機能の対象辞典/モード名の一覧や、使用中の辞典やモードの凡例（編 
集の方針、利用のしかたなど)、収録内容の説明などを見ることびでさます。 

■機能別の対象巧巧/モード名を見る 

Q 辜を押してメニユー画面を表示ずる 

Q I シフト I を押し、離してか5 


ジャンプ 


を押ず 


B 国困で見たい項目を選び、 

I 訳/ま定 I を巧ず 


画面^割十*を 
广語 III 目もちお串 

幫薦写背 悼に 


■辞巧の凡例などを見る 
D 凡例を見たい辞典の最初の画面を表示ずる 
Q を押し、離してか5 


3を押ず 


B 图困で見たい項目を選び、 

I 訳/ま定 I を巧ず 



•ガイド'機能を終了するときは、 P 削除1を巧します。 

•辞典によっては、凡例び記載されていないをのびあります。 
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本機には、「学習用コンテンツ」（下記表中の「*」）ち収録されています。 
「学習用コンテンツ」とは、「学習」「テスト」「リスニング」「復習」など学 
習に役立つコンテンツです。 

•「学習用コンテンツ」では、文字の大ささやレイアウトの変更、およびズーム 
はでさません。 


カテゴリー 

舌辛巧/モード 

ぺージ 

国 

語 

系 

広辞苑 （XD-GF 已900 MED) 

134 

デジタ J レ大辞泉 （XD-SF 己700 MED) 

135 

明鏡国語辞典 

136 

新漢語林 

137 

NHK 日本語発音アクセント辞典 

139 

類語例解辞典 

139 

現代カタカナ語辞典 

140 

英 

語 

系 

U —ダーズ英和辞典 /U —ダーズ•プラス （XD-GF59 日 0MED) 

140 

ジーニアス英和大辞典 （XD-GF 已900 MED) 

141 

オックスフォード現代英英舌辛典 （XD-GF 已900 MED) 

143 

ジーニアス英和辞典 （XD-SF 已700 MED) 

144 

プ□グレッシブ和英中辞典 

]4已 

英語類語 S 辛典 

146 

英 

ム 

話 

英語の発音びよ<なる本 

146 

とっておさの英会話表現辞典 

147 

キクタン Entry* 

147 

はじめての英会話 

149 

英会話とっさのひとこと辞典 

149 

英会話海外旅行ひとこと辞典 

]已0 

英会話ビジネスひとこと辞典 

] 己] 

電子辞書でどこでも英会話* 

152 

医 

学 

系 

南山堂医学大辞典 

]已4 

ステッドマン医学英英辞典 （XD-GF 已900 MED) 

]已4 

医学英和大辞典 

] 己已 

メルクマニュアル （XD-GF 已900 MED) 

156 

今曰の治療薬 

]已6 

プラクティカル医学略語辞典 

]已7 

医療の英会話 

]已7 

DI クイズ （XD-GF 已900 MED) 

]已8 
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カテゴリー 

辞巧/モード 

ぺージ 


英語自遊自在 

]已8 


スペイン語自遊自在 

]已8 

卜 

ドイツ語自遊自在 

158 

ラ 

フランス語自遊自在 

158 

ベ 

イタ U ア語自遊自在 

158 

ル 

中国語自遊自在 

158 

1 

韓国語自遊自在 

158 


タイ語自遊自在 （XD-GF 已900 MED) 

161 


□シア語自遊自在 

]已8 

卜 

ベ 

ル 

2 

ひとり歩さのブラジル-ポルトガル語 

161 

ひとり歩さのフイ U ピン語 

161 

ドクターパスポート 

162 


ブ1」タニカ国際大百科事典 

163 

生 

百科事典マイぺディア 

164 

活 

曰本一その姿とむ一 

]6已 


冠婚葬祭マナー事典 

166 

実 

アメ U 力留学100の扉 

166 

用 

ヴプ U メント事典 

167 


スポーツ用語辞典 

167 

実 

務 

パソコン用語事典 

168 

m 

報 

海が赴任 U □ケーシヨンガイド 

168 

学 

新 TOE に®テスト八イパー模試* 

169 

習 

新 TOE に®テストマスタ1」 一 2000 * 

170 

便 

脳鍛アプ U 数字パズル 

172 

利 

複数辞書曰本語で検索 

175 

な 

複数辞書アルファべットで検索 

176 

機 

フリーメモ 

96 

能 

電卓 

117 


収録辞巧の 
使いかた 
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B 広巧巧 (XD-GF 5900 MED) 

現代語と百科項目を飛躍的に充実させ、現代生活に必要な言葉•事 
項を過不足な < 掲げた「国語」+「百科」の最新版。 

• 分野別ル巧巧 

広辞苑に収録された語を人名、地名、作品名、季語、慣用句の已つの分 
野から素早<簡単に検索でさます。 

※見出し語は、広辞苑からの抜特です。 


見出し語検索【パターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字か入力。 
•例）「さいお」まで入力して「塞翁び 
馬」を調べます。 


逆引き検索【パターン2】： 

調べたいことばの最後のことばを入力 
後、 I訳/巧定I を押す。 

•例）「ゆさ」と入力して「淡雪」、「粉 
雪」、「細雪」などを調べます。 

スペリング検索【パターン1】： 

調べたい単語の最初の何文字か入力。 

•例） 「ASEAN」、「WHO」 などアルファベットを入力して調べます。 

図から検索【パターン引： 

•例）「秋田犬」を調べる場合、最初の画面の「動物」をタッチ（または選択、ミ央 
定）します。その後に「哺乳類」をタッチし、「秋田犬」をタッチします。 

• 図は、縮ルして表示させているため、文字や線び粗 < 表示されるちのびあり 
ます。 


読み•漢字？ 

I 甜淀が — 

逆引きお素 [ 

スペリンヴ.親 
國から検索 
かお別小南典 


広辞苑^胃 

_逆引き検索巧席 画 f 皮 f 店气想 

見出し語を横をします 

他の横をモードだ変をす■る時は A/ ▼を押して下きい_ 


分野別ル巧巧： 

く人名ル舌辛巧>【パターン1】 

く地名ル巧巧>【パターン1】 

く作品名ルまを巧>【パターン1】 

く季語ル辞巧>【パターン1】 

ル辞典を選択した後、調べたいことばの最初の何文字か入力。 

-調べたいことばを入力しなくてち已日音順で表示されるので、選択、ミ夫定す 
ることをでさます。 

•例）「人名ル辞期^旧本」と見出しをたどります。「あく」と入力して「あ 
くたびね-りゅラのすけ【巧 j I I龍之介】」を調べます。 

ぐ廈用句ル辞巧 >【パターン2】 

調べたい慣用句のキーワードを入力し、 I訳/巧定I を押す。 

•例）「かお」と入力して「顔び広い」、「涼しい顔」などを調べます。 
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•広辞苑第六版 < 岩波書店 > 収録数：約240,000項目/図表約2800点 
◎岩波書店2008 

《『広辞苑』は株式会社岩波書店の登録商標です。 

※『広辞苑第六版』のデータを引用した著作物を公表する場合は、出典名-発行社名を 
明記してください。 

※逆引を検索は、『広辞苑第六版』の全項目について r 逆引を(後ち一致)検索」を行ラこ 
とびでさます。 


デジタル大巧泉 (XD-SF 已 700 MED) 

1^類書をしのぐ豊富な用例-作例を用い、現代の意味、解説に力点を置 
さなびら、一語一語の持つ歴史的な語義-用法の変遷をさかのぼつ 
て測。 

•分剛ル事巧 

※『分野別ル事典』では、『デジタル大辞勃の百科項目を分野別に引 
ける「ル百科」、季語を季節別に引ける「歳時記」、ことわざ • 慣用句 
をキ-ワ-ド単位で引けるにとわざ慣用句」の3つの機能を持つ 
てぃます。 

※見出し語は、『デジタル大辞尉からの抜特です。 

見出し語検索【パターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字か入力。 

•例）「さいお」まで入力して「塞翁び 
馬」を調べます。 

逆引き検索【パターン2】： 

調べたいことばの最後のことばを入力 
後、 I訳/み定I を押す。 

•例）「ゆさ」と入力して「淡雪」、「粉 
雪」、「細雪」などを調べます。 

スペリング検索【パターン1】： 

調べたい単語の最初の何文字か入力。 

•例） 「 academy」、「weekend」 などアルファベットを入力して調べます。 

分野別ル事巧： 

くル百科 >【パターン1】 

く歳時記 >【パターン1】 

ジャンルを選択、ミ央定後、項目を選択、ミ央定する。その後、調べたいことばの最 
初の何文字か入力。 

•例）「ル百科」^「文学」^「作家-文学割と見出しをたどります。「あく」 
と入力して「あくたびね-りゅラのすけ【巧り情I之介】」を調べます。 


歷デジ別 L 大巧お 


読み•漢字- 

逆引きお素 [ 

_ 】 

] 

ス ペリンヴ.親 
分野別小ま巧 

] 

デジタ 

'ホ辞泉圖 

逆引き検索巧が 


SB ©Shogakukan 

見出し語を検索します 

調べたい見出し語の読み1漢字を人力して下さい 
化の橫索モードに変更する時は A/ ▼を巧して下をい 


収録辞巧の 
使いかた 















くことわざ慣用句 > レく夕ーン2】 

調べたい慣用句のキーワードを入力し、 I訳/ま定I を押す。 

•例）「かお」と入力して「顔(かお)び広い」、惊(すず）しい劇などを調べま 
す。 


参デジタル大辞泉くル学館 > 収録数：約230,000項目 
©Sho 邑 akukan 

《『デジタル大巧泉』は、書籍版『大辞泉（増補-新装版)』に基づいて新語-カタカナ語 
の増補、内容の改訂を加え編集したちのです。 

※逆弓Iき検索は、『デジタル大巧泉』の全項目について惜弓Iき(後ち一致)検索」を行う 
ことびでさます。 


S 明鏡国語巧巧 

日本語の微妙なニュアンスに踏み込み、言葉の使い方-書さ方を詳 
しく解説。 

新語-カタカナ語を多数収録し、誤用情報ち満載。日本語の理解と表 
現に役立つ国語辞典です。 

見出し語検索【パターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字か入力。 

•例）「ゆさや」まで入力して「雪柳」を 
調べます。 


類語検索【パターン1】： 

調べたい類語の最初の何文字か入力。 
•例）「かつ（勝つ）を入力して「快勝」、 
「連勝」、「辛勝」などの類語を調べ 
ます。 


B 月苗巧誦巧の III 

誌み•漢字？ 

亂漏深が 
類語検靠 [ 

スペリンヴ検素 [ 


巧鏡 Me 初 


围語靜典圖 

ara Yasuo and Taishukan 2002 -删白 


見出し語を横索します 
調べたい見出し語の読みI漢字を人力して下きい 
他の橫索モードに変更す如寺は A/ ▼を巧して下きい 


スペリング検索【パターン1】： 

調べたい単語の最初の何文字か入力。 

•例） 「 academy」、「weekend」 などアルファベットを入力して調べます。 


参明鏡国語辞典 < 大修館書店 > 収録数：約70,000語 
©Kitahara Yasuo and Taishukan 2002 -2008 
《収録数のラち、約] 0,000語を発音(ネイティブ音声）します。 
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S 新漢語林 

永年の実績と信頼に支えられた学習漢和辞典のミ夫定版。助字や漢字 
の成り立ちなどの中国ち巧に関する事項はちちろん， J に漢字や人 
名用漢字，表外漢字字体表など，現在の日本の漢字政策にち完全対 
応。 

• 意味や解説の画面に(筆順一福副)び表示されたとさは漢字の筆順ち見る 
ことびでさます。马 86 ページ 


単漢字/熟語を手書を入力か5探ず 
【パターン1】： 

調べたい漢字を手書さパネルに入力し、 
【認識】をタッチする。 


単漢字を大をな手書を入力から探ず： 

調べたい漢字をメインパネルに入力し、 
【認識】をタッチする。候補の中から、調べ 
たい漢字をタッチする。 


単漢字を読み/画数か5探ず 
【パ ターン 4】： 

-部首読み、部首画数で部首を確定した 
後、音訓読み、部首内画数、総画数と組 
み合わせて検索することびでさます。 

馆 K 首確定後に部首読み、部首画数を再 
度入力した場合は、部首び解除されま 
す。） 

く音訓読み> 

調べたい漢字の音訓読み(最大8文字）を入力し、 I訳/ミよ定I を押す。候補の一覧 
から漢字を選択する。 


0単漢字を大きな手害き入力から探す 
◎単漢字を読み/画数から探す 
◎ 熟語を読みから操す 
回用例を手書き入力から探す 


勢漢語林® 

!iishukan.；：；UU4-klUUa 


転を—ド卽^せ^ |fV ゴ 


缉漢字 

手書き入力検索 


害さ直し||;認識 



命漢語抹@ 

^ HW r r 大<度泣害店 


J の Tadashi Kamata, Torat. 

音請み 传 i 川 読み かを 漢字を 横 索します 
調べたい漢字の音 i 川 読みを入力し訳/決定を巧して下きい 
►で檢穿丄---- 


I►で検索ちまを選んで下をい 


収録辞巧の 
使いかた 






































く部首読み > 

調べたい漢字の部首の読み(最大8文字）を入力し、 I 訳/ま定 I を押す。候補の一 
覧から部首を選択する。 


く部首画数> 

調べたい漢字の部首画数を入力し、 I 訳/決定 I を押す。部首を選択した後、 

I 訳/ま定：1 を押し、候補の一覧から漢字を選択する。 

-漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説び 
分かれるものびあります。また、引くことを考慮して形から分類することも 
あり、辞典によって異なることびあります。 


く部首内画数> 

調べたい漢字の部首しソ外の画数を入力 
し、 I 訳/ず定 I を押す。候補の一覧から漢 
字を選択する。 

く総画数> 

調べたい漢字の総画数を入力し、 
r 訳/決定 I を押す。 

. 漢字の画数は、活字の違いや書さ方に 
より、数え方び異なる場合びあります。 


一総画数 



部首画数 部首内画数 

(ざよラにんべん） 


熟語を読みか5探ず： 

く見出し語検索 >【パターン1】 

調べたい熟語の読みの最初の何文字か入力。 


用例を手書き入力か5探ず【パターン2】： 

調べたい用例で使われている漢字を手書さパネルに入力し【認識】をタッチし 
た後、 厭/ま过 を押す。 

• 漢字は兰つまで入力でさます。 


参新漢語林<大修館書店>親字14,3日3字，熟語数約42,000語 
©Tadashi Kamata.Torataro Yoneyama & Taishukan, 2004 -2008 
参新漢語林用例プラス 

©Shi 邑 eyoshi Mukojima.Yukio Takano & Taishukan, 2008 
※書籍版に巧して約2，100例文を追加収録しています。 
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国 


NHK 日本語発音アクセント巧巧 

現在の放送で広く使われているアクセントを中むに約6万9千語を 
厳選して掲載。昭和] 8年の初版し U 来、「はなしこと助のバイブルと 
して絶大な信頼を得てさた辞典の初めての電子化。 


見出し語検索【パターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字か入力。 
•例）「シン」まで入力して「親到を調 
ベます。 

参 NHK 日本語発音ァクセント巧巧新版 
<NHK 出版 > 収録数：約目9,000項目 
©NHK1998 


纖 NHK 日本詔を音アクセント巧巧:ミミ 

請み•漢字？ 

見出し語検索 [_ 


歴日本語発音圖 
アクセント巧巧国 


国 


類語例解巧巧 

類似した言葉の羅列ではなく、表組や例文を使って言葉の「使い分 
け」をわかりやすく解説した類語辞典の決定版。 


ま白記圳お巧が 


横黒ちま? 

回英語表現のキーワードから操す 
回分類から探す 


巧い方の巧かる 

類語仍解巧巧胃 

小学館 


©Shogakukan 1994,2003 


T を押しで反転を移動きせで訳/決をを巧して下きい 


日本語キーワードか5探ず【パターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字か入力。 

•例）「からだ」と入力して「体(からだ） 

/身体（しんたい）/体(たい）/肉 
体(にくたい)/身(み)/ボディー」 

を調べます。 

英語表現のキーワードか5探ず 
【パターン1】： 

説明に含まれるであろラキーワードの最初の何文字かアルファベットで入 
力。 

•例） 「 body」 と入力して「体(からだ）/身体（しんたい）/体(たい）/肉体(に 
くたい）/身(み）/ボディー」を調べます。 

分類から探ず【パターン引： 

•例）「日人間の体」一「日]全身」一「体(からだ）/身体（しんたい）/体(た 
し、）/肉体(にくたい）/身(み）/ボディー」と見出しをたどり調べます。 


参使い方の分かる類語例解巧巧<ル学館> 

収録数：約日，000の類語グループ/延べ25,000項目 
©Sho 邑 akukan ] 994,2003 


139 


収録辞巧の 
使いかた 

























S 視代カタカナ語辞典 

外来語および和製英語-和製洋語とその混種語（カタカナ語+漢語- 
和語）を収録。曰常語のほかに、経済-先端技術-マルチメディアな 
どの専門語、新語を網羅しています。 

見出し語検索【パターン1】： 

調べたいカタカナ語の最初の何文字か入 
力。 

•例）「イン」まで入力して「インク 
ジェット-プ U ンター」を調べます。 

略語検索【パターン1】： 

アルファべットの略語の最初の何文字か 
入力。 

• 大文字ちル文字で入力して調べます。 

•例） 「is」 まで入力して ns 日」を調べます。 


纖現巧カタカナ話が巧 1 

請み•漢字？ 

I 强深が _ 

略語検靠 [ 


現代カタカナ語辞典圖 


旺文社 


运 Obunshs Co.,Ltd 201 


参 NEW 現代カタカナ語辞典く旺文社 > 収録数：約13,200語/略語約1，日00語 
©Obunsha Co..Ltd. 200目 


ij — ダーズ英和巧巧/ ij — ダーズ • プラス ( XD - GF 已 900 MED ) 

でさるだけを<の情報を簡潔に盛り込むといラ編集方針のちと、新 
語-口語-イディオム-固有名-略語などをグ□ーバルな視点から 
採録。圧倒的な収録語数で、英語上級者や翻訳家など、英語のエキス 
パートからち支持されています。 

• U —夕’ーズ•プラス 

U —ダーズ英和辞典を補強する別冊補遺版。新語-俗語-固有名- 
専門語をを方面から採録し、科学-技術系の専門用語ちより一層充 
実しています。 

見出し語検索【パターン1】： 

調べたい英語の最初の何文字か入力。 

•例） [ steaj まで入力して 「steady」 

を調べます。 

スペルチェック【パターン2】： 

スペルに確信び持てない単語を入力後、 

I訳/ま定I を押す。 

•例） 「comunicate」 と入力して、スぺ 

ルび正しい 「communicate」 を調べることびできます。 


スペリング？ 

固の慰^し 

スペルチェッ。 [ 
成句検索 [ 
例文検索 [ 


リ—ダ—ズ英巧辞典ま2が 

运199目.2日日日なすを? i 研巧な 

リーダーズ•プラス 

留1994,2日日8巧式尝化研式な 

見出し語を檢索します 

調べたい見出し語のスペリングを人力して下さい 
他の橫索モードに変更する時は A/ ▼を巧して下きい_ 
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成句検索【パターン2】： 

成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、 I 訳/ま定 I を押す。 
•例） 「 look 」 を入力して 「look one's best 」 を調べます。 

• スペースは入力でさません。 

• 二つし U 上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。 

例文検索【パターン2】： 


例文を調べたい英単語または熟語を入力後、 I 訳/決定 I を押す。 

•例）「 look&forj と入力して 、「 look everywhere for itj を調べます。 
• スペースは入力でさません。 

-二つじ(上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。 


参I」ーダーズ英和辞典第2版< 研究社 >収録数：約270,000語 
©1999,2008 株式会社研究社 
参 U —ダーズ-プラス < 研究社 > 収録数：約190,000語 
◎ 1994,2008株式会社研究社 

※『リーダーズ-プラス』は、 『U —ダーズ英和辞典』を補強する別冊補遺版です。『1」一 
ダーズ英和辞典』の初版 （1984) に基づいて編集されているため、『1」ーダーズ英和 
辞典』第2版 (1999) との間には若干の重複や記述形式の違い（発音表記や複合語見 
出しのアクセント、品詞表示など)びあります。ご注意ください。 


ジーニアス英和大巧巧 ( XD - GF 5900 MED ) 

語法解説を一段と強化。 IT 関連用語-新語-新語義-新複合語•新 
略語、生活語囊など文化的情報を多数収録。新時代のあらゆるニーズ 
に応える大辞典です。 

書籍収録の例文に「ジーニアス用例プラス」の約3万例文を追加し 
て、約] ] 万例文を収録。 

• ジーニアス大和英インデックス 

日本語からジーニアス英和大辞典を引くことびでさるので、大型の 
和英辞典のよ5に、専門語や特殊な名詞の英単語を検索でさます 。I 


見出し語検索【パターン1】： 

調べたい英単語の最初の何文字か入力。 
•例） 「 ste 」 まで入力して 「 steady 」 を 
調べることびできます。 

スペルチェック【パターン2】： 

スペルに確信び持てない単語を入力後、 

I 訳/み定 I を押す。 

•例） 「 comunicate 」 と入力して、スぺ 


スぺ朽グ? 

邸墜淀が 


スペルチェッ。 [ 

成句検索 [ 

例文検索 [ 

ジーニアス大和英インデックス _ 

Unabridged Genius IE 

ジーニの英和 大 辞典 

[用 0lJ ブつス巧■応] ©K0NISHI Tomoshichi , MINAMIDE Kosei and Taid 

見出し語を檢索します 

調べたい見出し語のスペリングを人力して下きい 
地の橫索モードに変更する時は A/ ▼を巧して下きい 


ルび正しい 「 communicate 」 を調べることびできます。 


収録辞巧の 
使いかた 





















成句検索【パターン2】： 

成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、 I 訳/ま定 I を押す。 

•例） 「 look 」 を入力して 「look ahead 」 を調べます。 

• スペースは入力でさません。 

• 二つし U 上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。 

例文検索【パターン2】： 

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、 I 訳/ミ央定 I を押す。 

•例） 「 lookSifor 」 と入力して 、 「She looks young for her age 」 を調べま 
す。 

• スペースは入力でさません。 

• 二つ I ソ上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。 

ジーニアス 大和英 インデックス： 

く見出し語検索 >【パターン1】 

調べたい日本語の最初の何文字か入力。ジーニアス英和大辞典の和訳から、英 
単語の見出し語を逆引さする。 

•例）「こみゆに」と入力して 「 communication 」 を調べます。 


参ジーニアス英和大巧巧 < 大修館書店 > 収録数：約255,000語 
©K0NISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2001-2008 
参ジーニアス用例プラス 
©Taishukan 2004 -2007 

Including Lon 旨 man examples, selected from Lon 旨 man Dictionaries 
(◎ Lon 旨 man Group Limited 19 日已 and © Pearson Education Limited 
200 0) by arrangement with Pearson Education Limited 
※書籍版に巧して約30,000例文を追加収録しています。 

参ジーニアス大和英インデックス 
©Taishukan 

※日本語を入力して、それび訳語として含まれている見出し（単語および成句）を検索 
するちのです。 
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オックスフォード視代英英巧巧 (XD-GF 5900 MED) 

英語学習者向けの正確で使いやすい英英辞典として、世界的に愛好 
されてさたちのの最新版。 

読みやすい説明文、豊冨な例文に < わえ、英米その他の英語の違い 
や、文化的情報ち収録。外国人びよい英文を書くための辞書。 


こすツクスフ>1-卜巧.れ#巧巧の ： iiii 


纖すツクスフオード车 

スペリンダ？ 

閒お3深3 1 

スペルチェッ。 [ 
成句検索 [ 
例文検索 J 


見出し語を検索します 
調べたい見出し語のスペリングを人力して下きい 
地の橫索モードに変更する時は A/ ▼を巧して下をい 


見出し語検索【パターン1】： 

調べたい英語の最初の何文字か入力。 

•例） 「 ste 」 まで入力して 「 steady 」 を 
調べます。 

スペルチェック【パターン2】： 

スペルに確信び持てない単語を入 
力後、 歐/ミ央定 1 を押す。 

•例） 「 comunicate 」 と入力して、スぺ 

ルび正しい 「 communicate 」 を調べることびできます。 

成句検索【パターン2】： 

成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、 I 訳/決を I を押す。 

•例） 「 look 」 を入力して 「look askance at 」 を調べます。 

• スペースは入力でさません。 

• 二つ I ソ上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。 

例文検索【パターン2】： 


Oxford 

ADVANCED 〜 
LEARNER’S パわ edition 
Dictionary 


©Oxford University Press 20 瓜 


例文を調べたい英単語または熟語を入力後、 I 訳/ま定 I を押す。 

•例） 「 lookSifor 」 と入力して 、 「She was actively 100 kin 呂 for a job 」 を 
調べます。 

• スペースは入力でさません。 

• 二つし U 上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。 


参オックスフオード現代英英 S 辛巧(第7版)<オックスフオード大学出版局> 
収録数：約]日3,已〇〇項目/約7日0イラスト 

Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th edition©Oxford University 
Press 200已 
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英語 


収録辞巧の 
使いかた 



















ジーニアス英和巧巧 (XD-SF 5700 MED) 

詳し<的確な語法解説で好評の『ジーニアス英和辞典』の最新版。語 
養区分とその順序，用例など辞典の基幹部分に手を加え，初版し U 来 
2日年目にして最大規模の改訂となった。新語-新語義ち多数収録。 
「ジーニアス用例プラス」書籍収録の例文に約3万例文を追加して約 
1日万例文を収録。 


見出し語検索【パターン1】： 

調べたい英単語の最初の何文字か入力。 
•例） 「 ste 」 まで入力して 「 steady 」 を 
調べます。 

-見出し語の意味に含まれる派生語ち検 
索でさます。 


スペルチェック 【パ ターン 2】 ： 

スペルに確信び持てない単語を入力後、 

I 訳/巧定 I を押す。 

•例） 「 comunicate 」 と入力して、スペルび正しい 「 communicate 」 を調べ 
ることびでさます。 

成句検索【パターン2】： 

成句(熟語)を調べたい英単語を入力後、 I 訳/ま定 I を押す。 

•例） 「 look 」 を入力して 「look for 」 を調べます。 

• スペースは入力でさません。 

-二つじ(上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。 

例文検索【パターン2】： 

例文を調べたい英単語または熟語を入力後、 I 訳/ミ央定 I を押す。 

•例） riook&forj と入力して 、 「You re just the person I was 100 kin 旨 
fQr 」 を調べます。 

• スペースは入力でさません。 

-二つしソ上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。 


シ-ニアヌ巧が辞典 


I 甜 H お3淀が 

スペルチェッ。 [ 
成句お素 [ 
例文お素 [ 


G4 減 




1^4版 


J ©KONISHITorroshichi, M 


見出し語を検索します 
調べたい見出し語のスペリングを人力して下きい 
化の橫索モードに変更する時は A/ ▼を巧して下きい 


DE Kosei and Taishukan 2 邮 6- 2 日啦 


■図について 

意味の画面に「(圓~^亟量])」びある場合は、 
図を表示させることびでさます。また、 
「個[ジャンフ对励 HM )」 びある場合 
は、図を表示させた後、図中の文字をタツ 
チして、その文字の意味の画面に切り替 
えることちでさます。 

• 図(解説)の画面を見る导 86 ページ 
. 図中で「*」び付いた文字は、タッチして 
ち切り替わりません。 



r (図[ジャンプ対応】一醒罰)」画面より 
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参ジーニアス 英和辞典第 4 版く大修館書店 > 収録数：約 9 日 ，000 語/約 2 日 0 図 
©K0NISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 200 日 -2008 
参ジーニアス 用例プラス 
©Taishukan 2004 -2007 

Including Lon 邑 man examples, selected from Lon 邑 man Dictionaries (© 
Longman Group Limited 199 已 and © Pearson Education Limited 2000) 
by arrangement with Pearson Education Limited 
※書籍版に対して約 30,000 例文を追加収録しています。 


プ□グレッシブ和英中巧巧 

好評を博した第2版の改訂新版。コンピュータ-科学技術-時事用 
語などの新語を多数追加し、収録項目数9万、用例数]]万をに増 
補。関連する語囊、用例び一覧でさるテーマ別コラムを新設。学習か 
らビジネスまで、生さた英語表現満載の本格和英。 


見出し語検索【パターン1】： 

調べたい日本語の最初の何文字か入力。 
•例）「かなし」まで入力して「悲しみ」 
を調べます。 

例文検索【パターン2】： 

例文を調べたい英単語または熟語を入力 
後、 I 訳/ま定 I を押す。 

•例） 「 look & at 」 と入力して 、 「Look 


纖プ□ブ'レツシブな]巧中巧巧 

誌み•漢字？ 

邸漏淀が 

例文お素 [ 


PROGRESSIVE 

お阳 nese-E 叫 1 加 Dictionary 

プ□グレッシブ巧!!中辞!！第 3 版 

誤想難駕藝み谭詳 M 化呼. 


hogakukan 1986,1993,2002 


の橫索モードに変更する時は A/ ▼を巧して下きい 


up at the sky (空を仰ぐ）」を調べます。 

’スペースは入力でさません。 

’二つしソ上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。 


•プ□グレッシブ和英中辞典第 3 版 < ル学館 > 収録数：約 90,000 語 
©Shogakukan ] 986,1 993,2002 
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英語 


収録辞巧の 
使いかた 

















英語類語辞巧 

英単語を入力すると、曰本語の意味別に分類された、似た意味を持つ 
英単語を調べることびでさます。 

同じ単語を繰り返し使ラことなく、語曇（ごい）力のアップび図れま 
す。 


見出し語検索【パターン1】： 

調べたい英語の最初の何文字か入力。 
•例） 「 ste 」 まで入力して 「 steady 」 の 
類語を調べます。 


参英語類語辞典<大修館書店監修> 

収録数：約21，000語 
©CASIO 1998-2002 
※『ジーニアス 和英辞典』（編集主幹ル西 
友 t • 大修館書店発行）に基づを、大修館 
書店のご協力を得て当社び編集したちの 
で、書籍版は刊行されておりません。 


纖巧詔指詔巧巧 


スペリンダ？ 

見出し語 検索し 


英語類語巧巧 




大修館書店監修 


©CASIOig 粥 -2002 



英語の発音びよ<なる本 

ネイティブの発音を、いつでち、どこでち、繰り返し、目で音声で確認 
でさる！正しい発音び身につけば U スニングカは驚くほどアップ 
する！ 


【パターン3】： 

6つのカテ 3 U —の中から検索する。説明 
び表示されるまで見出しの選択、ミ夫定を 
繰り返す。 

•例）「母音 （VOWEL)」 一「80」 と 見出 
しをたどり、発音を調べます。 


参英語の発音びよ<なる本<中経出版> 
収録数：発音記号43項目図版193点 
音声約2800項目 
©Ichiro Tatsumi 


纖巧記のを吕がよくなる本 :::::::::::::_ 

卵？ 

回二重母音 (DIPHTHONG) 
◎子音 (CONSONANT) ◎区別 (CONTRAST) 

回 APPENDIX B COFFEE BREAK 
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英ェ s 己舌 


とつておをの英を話表お辞巧 

本書は、現在使われている生さた英語表現を各セクシヨンのテーマ 
ごとに、「カジュアル表現」「スタンダード表現」「フオーマル表現」 
という3つの場面に分けて収録しました。 


歷とっておきの巧会詰表現が奧 


纖とって 

検索方ち 

1"1 I'lnlili 

0例文お素（日本語から操す） 
◎例文お素(英单語から揉す） 


表現か5探ず【パターン3】： 

説明び表示されるまで見出しの選択、ミ央 
定を繰り返す。 

•例）「第]章コミュニケーションを円 
滑にする」^「知らない人に話し 
かける「すみません」」一「カジュ 
アル表現」一「ちょっと！」と見出 
しをたどり調べます。 

例文検索(日本語か5探ず）【パターン1】： 

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。 

•例）「こんに」まで入力してにんにちは」を調べます。 

例文検索(英単語か5探ず）【パターン2】： 

例文に含まれる単語を入力後、 I 訳/ミ史定 I を押す。 

•例） 「 hi 」 と入力して 「Hii everybody !」 を調べます。 


とっておきの 圓 

_ ©Ichiro Tatsumi 2007 

検索ちまを遅んで下をい 

A/ ▼を押しで反転を程動!きせて 訳/決定を 押して下きい 


参とっておきの英会話表現 S 辛巧 < ナツメ社> 
収録数：約3,700例文音声：約3,700例文 
©Ichiro Tatsumi 2007 


キクタン Entry 

聞いて覚えるコーパス英単語「キクタン」シ U —ズの入門編。英語学 
習者に必須の「超-基本」英単語を完全マスター。音声には単語チャ I 
ンツを収録しているから「聞く」学習を効果バツグンです。 

■始めかた 

SB で学習するモードを選択する。 

• 各モードでの操作について、ガイダンス表示を参照してください。 I 

U スニング： 

1. @を]で U スニング方法を選ぶ。 

- U ピート日 FF (最後のトラックまで再生した後、停止する） 

•] トラック U ピート(一つのトラックを停止させるまで再生する） 

•全トラック U ピート（すべてのトラックを停止させるまで再生する） 


収録辞巧の 
使いかた 


















2. 曲 W でトラックを選び、 I 訳/決定 I を押す。 

-再生中に I 覃る/リスト I (キー）を押すと、一時停止させることびでさます。こ 
のと さを押し (5) 居) で 単語を反転させた後、 I 訳/ミ央定 I を巧すと、 
再生していた単語の学習画面を見ることびでさます。 

-再生中、バックライトやクイックパレットは働きません。 

学習ずる： 

1. 因困で学習方法を選び、 

歐/ま定 I を押す。 

-全表示（見出し語、日本語訳、説明文 
を見る） 

-訳/説明文隠し（英文だけを見て、曰 
本語訳を考える） 

-見出し語隠し（日本語訳、説明文だ 
けを見て、見出し語を考える） 

2. 岳)困で問題の種類を選び、 

歐/ま定 I を押す。 

3. 国面で問題を選び、 I 訳/ず定 I を押す。 

-手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、 I 訳/み定 I を 
押すごとに、隠れている部分の表示/非表示び切り替わります。 

-次の項目に進むには [0 を、前の項目に戻るには苗 J を押します。 

検牵機宜い 

見出し語検索【パターン1】：調べたい英語の最初の何文字か入力。 


モード 



参キクタンに ntry】 2000< アルク> 収録数：約已20項目 
チヤンツ音声約日20項目 
©ALC PRESS INC. 
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はじめての英を話 

本書は、観光-曰常生活-ビジネス-キャンパス（勉強）などの状況 
で考えられるあらゆる場面を想定し、その場面で必ずおさえておさ 
たいフレーズと、知っておさたい情報やマナーなどを紹介していま 
す。 


【パターン引： 

6つのカテ 3 U —の中から検索する。説明 
び表示されるまで見出しの選択、決定を 
繰り返す。 

•例）「いろいろな話題」一「天気の話」 
と見出しをたどり、天気に関する 
英会話を調べます。 

参はじめての英会話<ナツメ社> 

収録数：約500項目音声約日00項目 
©Koji Kuwabara 


is ? 

回困っている人を耐寸るを話 
◎ 友達になるための会話 ◎ 卜ぅブルを醉ホする会話 
回いろいろな話歷 E ビジネスで.役立つ会話 


はじ英会話亡 

CwglU ん COMVCMa わ OM /が tc か •WMCtW 


►を巧して反乾を移動]きせて訳/決定を巧して下きい 


英を話とっさのひとこと巧巧 

言えそうで言えない実用的な表現ばかりを集めた、便利な英会話集。 
曰常で使いやすい表現を場面別に、生さた英語一今のアメ U 力で通 
じる明解な会話表現だけを収録！ 


纖巧会話とっさのひとこと巧か::ミミミミミ 

検索方法？ 

1 " 1 ' 1111111111 

0例文お素（日本語から操す） 
◎例文お素(英单語から揉す） 


とっさ讀&こと麗 


場面か5探ず【パターン3】： 

説明び表示されるまで見出しの選択、ミ央 
定を繰り返す。 

•例）「海外旅行でつかうひとこと」一 
「食事をするとさ」^「ミち文する」 

と見出しをたどり、海外旅行でレ 
ストランに入ってミち文するとさ 
の英会話を調べます。 

例文検索(日本語か5探ず）【パターン1】： 

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。 

•例）「めにゅ」まで入力して「メニュー」を調べます。 

例文検索(英単語か5探ず）【パターン2】： 

例文に含まれる単語を入力後、 I 訳/ま定 I を押す。 

•例） 「 menu 」 と入力して「メニュー」に関する会話例を調べます。 


収録辞巧の 
使いかた 
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参英会話とっさのひとこと巧巧 <DHC> 収録数：約致 000 例文 
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi,1 998,200 已 
※収録数のラち、約 3,000 例文を発音(ネイティブ音声）します。 



英を話おか旅巧ひとこと辞巧 

あらゆる場面に対応でさる自然な表現を豊冨に収録。旅をスムーズ 
に、をつと楽しくする旅行会話集のミ夫定版！ 


場面か5探ず【パターン3】： 

説明び表示されるまで見出しの選択、ミ央 
定を繰り返す。 

•例）「レストラン」一「料理のを文」と 
見出しをたどり、海外旅行でレス 
トランに入ってミち文するとさの 
英会話を調べます。 

例文検索(日本語から探ず）【パターン1】： 

例文に含まれる単語の最初の何文字か入力。 

•例）「めにゅ」まで入力して「メニュー」に関する英会話を調べます。 

例文検索(英単語か5探ず）【パターン2】： 

例文に含まれる単語を入力後、 I 訳/決定 I を押す。 

•例） 「 menu 」 と入力して「メニュー」に関する会話例を調べます。 

和英/英和辞書【パターン1】： 

日本語検索；調べたい単語の最初の何文字かひらびなで入力。 

•例）「かん」まで入力して「観光」を調べます。 

英語検索；調べたい単語の最初の何文字かアルファべットで入力。 
•例） 「 me 」 まで人力して 「meal (食事)」を調べます。 


纖巧会話海タト旅行ひとこと巧巧:^* 

検索方法？ 

|||'111111 Ml t 

0例文お素（日本語から操す） 

◎例文お素(英单語から揉す） 

◎ 和英/英和唐書 _ 

英会話 

ぉかぉ行ひとこと m 

舌辛巧 

_ ©Ichiro ratsutri.iiKy Heather 下 315 。 ^.2[] 。 3.2。117 


参英会話海外旅行ひとこと巧巧 <DHC> 収録数：約 3,000 例文 
©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2003,2007 
※収録数のラち、約]， 4 已〇例文を発音(ネイティブ音声）します。 
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英ェ s 己舌 


英を話ビジネスひとこと辞典 

オフィスで-商談で-付さ合いでフルに使える社会人必携のビジネ 
ス英会話表現集。 


場面か5探ず【パターン3】： 

説明び表示されるまで見出しの選択、ミ夫 
定を繰り返す。 

•例）「人事をめぐるひとこと」^「面 
接」^「募集と応募」と見出しをた 
どり、面接に関する英会話を調べ 
ます。 

例文検索(日本語から探ず）【パターン1】： 

例文に含まれることばの最初の何文字か入力。 

•例）「さゆ」まで入力して「休暇」に関する例文を調べます。 

例文検索(英単語か5探ず）【パターン2】： 

例文に含まれる単語を入力後、 I 訳/決定 I を押す。 

•例） 「 office 」 と入力して「オフィス」に関する会話例を調べます。 


参英会話ビジネスひとこと辞典 < DHC > 収録数：約20,000例文 
©Ichiro Tatsumi , Sky Heather Tatsumi , 2001 ,2006 
《収録数のラち、約4,100例文を発音(ネイティブ音声）します。 


纖巧会話ヒジ丰スひとこと巧典:;;;;;； 

検累ちま？ 

回例文お棄（日本語から操す） 
◎例文お素(英单語から揉す） 


ビジネ戴とこと™ 

舌を巧 

<§> Ichiro Taisumi,Sky Heaiher ratsumi, 2001,20 


収録辞巧の 
使いかた 
















電子辞書でどこでを英を話 

パソコンで大人気の携帯型英語学習ソフトから厳選した12日日問を 
収録。英語の問いに、英語で考え、英語で答える質疑応答形式の出題 
び英会話で役に立つ「英語脳」を育てます。 


■始めかた 

HE で学習するモードを選択する。 

• 各モードでの操作について、ガイダンス表示ち参照してください。 

学習ずる： 

1. m がで学習ち法を選び、 I 訳/決定 I 

を押す。 

-全表示（見出し語、日本語訳、説明文 
を見る） 

-訳/説明文隠し（英文だけを見て、曰 
本語訳を考える） 

-見出し語隠し（日本語訳、説明文だ 
けを見て、見出し語を考える） 

2. 国困で問題の種類を選び、壓 ZM ] 

を押す。 

3. 困困で問題を選び、 I 訳/ずを I を押す。 

-手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、 I 訳/み定 I を 
押すごとに、隠れている部分の表示/非表示び切り替わります。 

-次の項目に進むには [0 を、前の項目に戻るには百]を押します。 

-画面に00び表示されているときは、トゥルーボイス方式（ネイティブ 
音声)の発音を聞くことびでさます(斗90ページ)。 

-覚えておきたい項目びあるときは、 F ンフで を押してから I 訳/み定 I を押 
し、チェックマークをオンにします。または、手書きパネルの【チェック 
マーク登録/解除】をタッチします。 

-学習情報を削除することびでさます。手順3のリスト表示中に P 削除]を押 
し、「学習情報削除」の画面で削除したい内容を選択、実行してください。 


モード 



電子辞書。 

か巧歸 

I 学習する項目を選んで下きい I 

提據鱗驚!讀鑛を押し。きい 
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テストずる： 

1. 1 訳/決定 I を押した後、图困で出題 
方法を選び、 I 訳/決定 I を押す。 

-正解していない問題から出題 
. チェックをつけた語から出題（一 
テストび始まります。） 

-全ての問題から単元ごと出題 
-全ての問題から番号ごと出題 

2.图困で問題を選び、 I 訳/まを I を押 
す。 

-ガイダンスに従ってテストしてく 
ださい。 



テストの正解(〇) 
と不正解 （ x ) の数 
をおす 


デイク テー シヨン： 

デイクテーシヨンは、読み上げられた英語の文章を書さ取ることです。 

1. 困居]でデイクテーシヨン方法を選び、 I 訳/まを I を押す。 

2. 困@で出題ち法を選び、 I 訳/ミ史定 I 
を押す。 

-正解していない問題から出題 
. チェックをつけた語から出題（一 
デイクテーシヨンび始まります。） 

-全ての問題から単元ごと出題 
-全ての問題から番号ごと出題 

3. 图困で問題を選び、 I 訳/ま定 I を押 
す。 

-ガイダンスに従ってデイクテー 
シヨンして く ださい。 の数をおす 

を習ずる- 

1. 困面で復習方法を選び、 I 訳/ず定 I を押す。 

. 内容は「学習する」と同じです。 

2. 国田で表示方法を選び、 I 訳/み定 I を押す。 

3. 困を]で問題を選び、 I 訳/ま定 I を押す。 

-復習のしかたは、「学習する」と同じです。 

検牵機宜 b ■ 

見出し語検索【パターン 1】 ：調べたい英語の最初の何文字か入力。 



収録辞巧の 
使いかた 




































参電モ辞書でどこでを英会話【基礎編】くインターチャネル > 収録数：1200項目 
©Pocket Co ., Ltd ポケット株式会社 
《書籍版は刊行されておりません。 

《 ] 200項目を発音(ネイティブ音声）します。 



南山堂医学大辞巧 

基礎医学から臨床医学にわたる充実した用語を収載、わび国で最ち 
定評のある総合医学辞典です。 


日本語検索【パターン1】： 

外国語検索【パターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字か入力。 


参南山堂医学大巧巧第19版く南山堂> 
収録数：約40,000語/図表約900点 
© NANZAND 0, 2006 


読み•漢字？ 

"E 融淀棚 [ 

タト国語お棄 [ 


耐巧顧 

] 


南山堂 

医学大辞典 



見出し語を検索します 
調べたい見出し語の読み I 漢字を人力して下きい 
化の橫索モード广占 —— 一'‘--一—’ 


<c；NANZANDiiJlllh 


ードに変更する時は A / ▼を巧して下きい 



ステツドマン医ぎ英英巧巧 (XD-GF 5900 MED) 

rSTEDMAN'S MEDICAL DICTIONARY, 28 … EDITION 」 は、今 
曰の医療分野で最ち信頼のおける辞典として、厳密な精査、更新を経 
て居ります。 


見出し語検索【パターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字か入力。 

スペルチェック 【パ ターン 2】 ： 

スペルに自信び持てない単語を入力後、 
r 訳/み封 を押す。 

連語検索【パターン2】： 

連語を調べたい英単語を入力後、 



] 


ム灯 FnMAIU'9 雜怖 C 。 け 

LUIVIHIiI 0 Williams & Wilkins 

ク The Best Words in Medicine.™ a Woiters Kiuwer business 

MEDICAL DICTIONARY 28 th Edition 

©2006 Walters Kiuwer Health.Lippinco れ邮 illiams 呂 Wilkins. 


詞ベたい見出し語のスペリングを人力して下きい 
化の橫索モードに変更する時は A / ▼を巧して下きい 


歐/ま定 I を押す。 

• スペースは入力でさません。 

-二つじ(上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。 
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参ステッドマン医学英英 S 辛巧 

く Wolters Kluwer Health , Lippincott W 川 iams & Wilkins 〉 

収録数：約 10 ス〇00項目 

STEDMAN'S MEDICAL DICTIONARY 28 th Edition 
©2006 Wolters Kluwer Health , Lippincott W 川 iams & Wilkins . 


医ぎ英和大巧巧 

医学からその関連分野に及ぶ広範な用語を網羅した英和辞典です。 


見出し語検索【パターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字か入力。 

キーワード検索【パターン1】： 

説明に含まれるであろラキーワードの最 
初の何文字か入力。 

スペルチェック【パターン2】： 

スペルに自信び持てない単語を入力後、 

I 訳/決定 I を押す。 

略語予測【パターン2】： 


スパリンゲ？ 

剧削淀が 

キ子ド検索 [ 
スペル于四ゥ [ 
Jig 語于測 [ 


医学英巧大辞典 


第12防 南山堂 

也履登ち目日を悔 • 西ホ寺ち漏集运2□口日 


見出し語を検索します 
II ベたい見出し語のスペリングを人力して下きい 
化の検索モードに喪更する時は A / ▼を巧して下きい 


調べたいことばを入力後、感/ミそ定 j を押す。 


参医学英和大辞典第12版 < 南山堂 > 収録数：約2日0,000語 
佐藤登志郎監修-西元寺克禮編集@200已 
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医学 


収録辞巧の 
使いかた 





















S メルクマニュアル ( XD - GF 已900 MED ) 

世界中の医療従事者び信頼を寄せる総合医学書。総合的な診断.治 
療マニュアルとして主要な疾病を網羅、症状から診断、治療法までを 
詳細にカバーしています。 


疾病別に探ず【パターン3】： 

付録【パターン3】： 

二つのカテ 3 U —の中から検索する。 
説明び表示されるまで見出しの選択、ミ央 
定を繰り返す。 


参メルクマニュアル第1日版日本語版 
く日経 BP 社>収録数：約2,500頂目/約220図 
©2006, Merck & Co., Inc., Whitehouse 
Station, N.J., USA, All Rights Reserved. 



0 付録 


メルク 7 ニユアル 

第 18 版日本語版 


巧目を遅ん■で下きい 

A / ▼を巧して反転を移爵]をせて訳/決をを巧して下さい 



今日の治療薬 

組成-剤形-用量や適応-禁忌-副作用など、薬効分類ごとに収録。 
主要な薬剤の概要び一目でわかる、医療スタッフ必携のコンテンツ 
です。 


分類か5探ず【パターン引： 

説明び表示されるまで見出しの選択、ミ夫 
定を繰り返す。 

薬剤を日本語か5探ず【パターン1】： 
薬剤を英語から探ず【パターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字か入力。 


参[電子辞書版]今日の治療薬2008< 南江堂> 
©2008 Y.Mizushima.Nankodo Co.,Ltd. 
本書の記載内容には最新かつ正確をさすよ 
ラ努めておりますび、薬剤情報は変更され 
る場合びあ0ますので、新薬など初めて使 
用される薬、をり使い慣れていない薬の使 
用に際しましては最新の添付文書等を参考 
にされ、十分注意を仏ラよラお願い申し上 
げます。 

編集者.南江堂 







0雲剤を日本語から探す 
◎ 葉剤を英語から探す 


[電子辞書版] 

今日の治療愛別08 


fg 左 邸 rai 

mi^M 
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固 


プラクティカル医学略語辞巧 

日常臨床で出会う用語を中むに収録。対訳だけでなく適宜解説ち収 
録。 


見出し語検索【パターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字か入力。 

キー ワード検索【パ ター ン1】： 

説明に含まれるであろうキーワードの最 
初の何文字か入力。 



参プラクティカル医学略語巧巧第已版 
<南山堂 >約9,000語 
後巌幸生著@200已 


プラクティカル 

医学略語巧 Us 


見出し語を検索します 
II ベたい見出し語のスペリングを人力して下きい 
化の検索モードに変更する時は A / ▼を押して下さい 


f •き歷まちさ运2□瓜 


国国医療の英歸 

医院 • 病院で，麵 • 看護師 • 受付担当者び烟人患者に接するの 
に必要な英文を，場面-状況別にまとめた表現集。英語ネイティブで 
ない患者にをわかりやすい平易な英語を用いた。 


【パターン3】： 

4つのカテ 3 U —の中から検索する。説明 
び表示されるまで見出しの選択、ミ夫定を 
繰り返す。 

参医療の英会話——外国人患者び来たとさ 
にすぐ役立つ表現集<大修館書店> 

収録数：約400例文 

©Keiko M. Tarquinio, Daniel Charles 
Tarquinio and Taishukan, 200目 
※収録の約400例文を発音（ネイティブ音 
声）します。 


纖医療の j 

場面？ 




0ナースから①覃問 
◎ 臣師め問訟 
◎診察•お査•訟が 


医療の脱話圓 

-が国人盖者が来たとをにずぐ役立つ表現集 
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医学 


収録辞巧の 
使いかた 





















Dl クイズ ( XD-GF 已900 MED ) 

薬局での薬剤師と患者の対話を題材としてクイズを解さなびら、自 
然に"服薬指導力"び身につ <、服薬指導の学習書の第6|ス8巻です。 

DI クイズ服薬指導-実践編6より 
【パ ターン 3】： 

DI クイズ服薬指導-実践編7より 
【パ ターン 3】： 

DI クイズ服薬指導-実践編8より 
【パターン3】： 

王つのカテ 3 U —の問題を解く。解答び 
表示されるまで項目の選択、ミ夫定を繰り 
返す。 




纖 DI ワイ： 

項目？ 

0DI ウイズ服割旨導•実践窟7より 
◎ DI ウイズ服葉巧導•実践窟8より 


日経 


◎ B ! 


II 目を遇ん.： T 吉、 
ん’|▼を巧して反お 


服薬指導.実脂 

@日径 Bpa 


を巧動させて訳/,かちを巧して下をい 



参曰経 DI クイズ日く曰経 BP 社>収録数：日0項目 
◎日経 BP 社 

参曰経 DI クイズ7く日経 BP 社>収録数：已已項目 
◎日経 BP 社 

参曰経 DI クイズ8く曰経 BP 社>収録数：日0項目 
◎日経 BP 社 



英語/スペイン語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/ 
国語/輯国語/□シア語自遊自在 

基本表現、空港•レストラン-病院など海外旅行の場面ごとに、フ U 
ガナどおりに読めばすぐに使える例文-単語を収録。各国語の会話 
を気輕に学べる上、旅先でち大変役立ちます。 


場面か5探ず【パターン3】： 

場面に応じた各国語の例文を調べる。説 
明び表示されるまで見出しの選択、ミ夫定 
を繰り返す。 


例文検索(日本語から探ず） 

【パ ターン 1】： 

例文を調べたいことばの最初の何文字か 
入力。 


検就ま？ 

翔 ^^^^^ ■ 

0例文お素（日本語から操す） 

回和英単語集 
◎英和単語集 

ひとり歩きの 

英語自遊自在 


©2003 JTB Publishing Ir 


和英、和西、和独、和仏、和伊、日中、日韓、和露単語集【パターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字かひらびなで入力。 
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英和、西和、独和、仏和、伊和、中日、韓曰、露和単語集レくターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字か各言語で入力。 


■西和、独和、仏和、伊和、露和単語集の入力 

「綴り字記号び つく 文字を含む言語の入力」马51ページ 
「□シア文字の入力」马56ページ 
「曰本語系の字しソ外の入力例」马64ページ 

■中日単語集のピンイン/漢字(中国語簡体字)の入力 

「中国語のピンイン入力」马52ページ 
「曰本語系の字しソ外の入力例」马64ページ 

■韓曰単語集①八ングルの入力 

「文字キーで入力する」马53ページ 
「區哥を使って入力する」^ 55ぺージ 
「曰本語系の字しソ外の入力例」导64ページ 


収録辞巧の 
使いかた 





•ひとり歩さの英語自遊自在 <JTB パブ U ッシング > 

収録数：約2,400例文和英単語集：約1，目00単語英和単語集：約1，日00単語 
©2003 JTB Publishing Inc. 

※書籍版に基づくデータから会話部分-単語集部分を収録しております。 

※約2,400例文を発音(ネイティブ音声）します。 

参ひとり歩きのスペイン語自遊自在く JT 日パブ U ッシング> 

収録数：約2,000例文和西単語集：約1，目00単語西和単語集：約1，日00単語 
©2003 JTB Publishing Inc. 

※書籍版に基づくデータから会話部分-単語集部分を収録しております。 

※約2,000例文を発音(ネイティブ音声）します。 

参ひとり歩きのドイツ語自遊自在く JT 日パブ U ッシング> 

収録数：約2,000例文和独単語集：約1，700単語独和単語集：約1，日00単語 
©2003 JTB Publishing Inc. 

※書籍版に基づくデータから会話部分-単語集部分を収録しております。 

※約2,000例文を発音(ネイティブ音声）します。 

参ひとり歩きのフランス語自遊自在く JTB パブ U ッシング> 

収録数：約2,100例文和仏単語集：約1，700単語仏和単語集：約1，500単語 
©2003 JTB Publishin 旨 Inc. 

※書籍版に基づくデータから会話部分-単語集部分を収録しております。 

※約2，100例文を発音(ネイティブ音声）します。 

参ひとり歩きのイタ U ア語自遊自在く JTB; 巧 'U ッシング> 

収録数：約2,200例文和伊単語集：約1，日00単語伊和単語集：約1，500単語 
©2003 JTB Publishin 旨 Inc. 

※書籍版に基づくデータから会話部分-単語集部分を収録しております。 

※約2,200例文を発音(ネイティブ音声）します。 

参ひとり歩をの中国語自遊自在 <JTB パブ U ッシング> 

収録数：約2,000例文曰中単語集：約1，日00単語中曰単語集：約1，600単語 
©2004 JTB Publishin 旨 Inc. 

※普通話(標準語）-簡体字対応 

※書籍版に基づくデータから、ル項目（台湾料理-台湾屋台のメニュー）を除く会話部 
分-単語集部分を収録してお0ます。 

※会話表現-単語集の中のピンイン表記はカシオび独自に追加したちのであり、当該 
書籍には存在しません。 

※約2,000例文を発音(ネイティブ音声）します。 

参ひとり歩きの韓国語自遊自在 <JTB パブ U ッシング> 

収録数：約2,000例文日韓単語集：約1，600単語韓曰単語集：約1，日00単語 
©2003 JTB Publishin 旨 Inc. 

※書籍版に基づくデータから会話部分-単語集部分を収録しております。 

※約2,000例文を発音(ネイティブ音声）します。 

参ひとり歩きの□シア語自遊自在 <JTB パブ U ッシング> 

収録数：約2,100例文和露単語集：約1，200単語露和単語集：約1，300単語 
©2008 JTB Publishin 旨 Inc. 

※書籍版に基づくデータから会話部分-単語集部分を収録しております。 

※約2，100例文を発音(ネイティブ音声）します。 




タイ語自遊自巧(乂0-6ド已9001\/1£0) 

基本麵、普き•レストラン • 病院など海外旅行の場面ごとに、フ I 」 
ガナどおりに読めばすぐに使える例文-単語を収録。各国語の会話 
を気軽に学べる上、旅先でち大変役立ちます。 


場面か5探ず【パターン3】： 

場面に応じた各国語の例文を調べる。説 
明び表示されるまで見出しの選択、ミ夫定 
を繰り返す。 

例文検索(日本語から探ず） 

【パターン1】： 

例文を調べたいことばの最初の何文字か 
入力。 


横就ま? 

因 !■■ ホ，田 MK* 


回例文お！（日本語から探す） 


ひとりホをの I 

タイ語自遊自在 


运2□日6 JTB Publishing Ir 


参ひとり歩さのタイ語自遊自在 <JTB パブ U ッシング > 収録数：約2,000例文 
©2006 JTB Publishing Inc. 

※書籍版に基づくデータから会話部分を収録しております。 

※約2,000例文を発音(ネイティブ音声）します。 


ひとり歩まのブラジル•ポルトガル語/フイリピン語 

基本表現、空港•レストラン • 病院など海外旅行の場面ごとに、フリ 


ガナどおりに読めばすぐに使える例文-単語を収録。各国語の会話 
を気軽に学べる上、旅先でを大変役立ちます。 


場面か5探ず【パターン3】： 

場面に応じた各国語の例文を調べる。説 
明び表示されるまで見出しの選択、ミ夫定 
を繰り返す。 

例文検索(日本語か5探ず） 

【パターン1】： 

例文を調べたいことばの最初の何文字か 
入力。 

和ポ、曰フィリピン単語集【パターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字かひらびなで入力。 


纖ひとりリ 

檢宏方法. 

回例文お！（日本語から探す） 
◎和ポ单語集 
回ポ巧单語集 


ひとりホきのを話集^ 

ブラジル•ポルトガル語 


运2□肥 JTB Publishing Ir 


レ▼を巧して反転を移訪きせて訳/決定を巧して下をい 


収録辞巧の 
使いかた 
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ポ和、フィリピン曰単語集【パターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字か各言語で入力。 


■ポ和単語集の入力 

「綴り字記号びつく文字を含む言語の入力」马 51 ページ 
「日本語系の字外の入力例」导 64 ページ 


参ひとり歩きの会話集「ブラジル-ポルトガル罰く JTB パブ U ッシング> 

収録数：約2,100例文和ポ単語集：約1，〇00単語ポ和単語集：約700単語 
©2008 JTB Publishin 旨 Inc. 

※書籍版に基づくデータから会話部分-単語集部分を収録しております。 

※約2，100例文を発音(ネイティブ音声）します。 

※音声はブラジル人によるナレーシヨンです。ポルトガルで話されている例文や単語 
についての音声は収録されておりません。 

参ひとり歩さの会話集「フィ U ピン語」く JTB パブ U ッシング> 

収録数：約2,100例文日フィ U ピン単語集：約1，〇00単語 
フィ1」ピン曰単語集：約900単語 
©2008 JTB Publishin 旨 Inc. 

※書籍版に基づくデータから会話部分-単語集部分を収録しております。 

※約2，100例文を発音(ネイティブ音声）します。 



ドクターパスポート 

海外で、急に病気やケガになったとさに、あなたの症状や痛みの程度 
などを現地のちにつたえる会話集です。「ちくちく」「ずさずさ」など、 
微妙な言い回しを掲載されているので安む。ご利用ください。 


体質と習慣【パターン3】： 

溫犬【パターン3】： 

用里穿【パタ—、ノ3】： 

説明び表示されるまで見出しの選択、ミ央 
定を繰り返す。 

例文検索(日本語から探ず）【パターン1】： 

例文に含まれるキーワードを何文字か入 
力。 


:ドクタ-ハ。ス'- 

虎方法？ 


回温ず 


用ミ五守 

回例文検索（日本語から探す） 


ジ Dr.PASSPORT^^ 

觸、スペイン語、巧ソス語、 

口か化 > ドイツ語，イタリア語、中国語、觸語細 


▼を押しで反転を程動きせで訳/ホをを押して下きい 
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•Dr.PASSPORT 日本語一英語版 < マイス > 収録数：約3已〇項目 
音声：約3已〇項目 ©2004 

参 Dr.PASSPORT 日本語ースペイン語版くマイス > 収録数：約3已〇項目 
音声：約3已〇項目 ©2004 

•Dr.PASSPORT 日本語ードイツ語版 < マイス > 収録数：約3已〇項目 
音声：約3已〇項目 ©2004 

参 Dr.PASSPORT 日本語ーフランス語版くマイス > 収録数：約3已〇項目 
音声：約3已〇項目 ©2004 

•Dr.PASSPORT 日本語ーイタ U ア語版 < マイス > 収録数：約3日0項目 
音声：約3已〇項目 ©2004 

参 Dr.PASSPORT 日本語一中国語版くマイス > 収録数：約3日0項目 
音声：約3已〇項目 ©2004 

•Dr.PASSPORT 日本語一韓国語版 < マイス > 収録数：約3日0項目 
音声：約3已〇項目 ©2004 

※書籍版 「Dr.PASSPORT」 を基に、電子辞書用に編集したものです。 

※コ S ユニケーシヨンヴポートツールですので、実際の医療行為に関する責任は負い 
かねます。 

※中国語は普通話(標準語）.簡体字対応。 


ブリタニカ国際大百科事典 

ブ U タニカび23日年あまりにわたっておってさた知識と情報を、 
引さやすさに重点を置いて編集した『ブ U タニカ国際大百科事 
典ル項目版』の電子辞書版です。専門分野から身近な話題までを、 
1已4,日日日項目4|日日日万字に集約しました。 


誌み•漢字？ 

■ 巧扁 I 强酒 r _ 

英語検靠 [ 
キーワードから探す 


ブリタ、 


日本語検索【パターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字か曰本語 
で入力。 

英語検索【パターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字かアル 
ファべット(最大28文字)で入力。 

キーワードから探ず【パターン4】： 

下のキーワード入力欄び表示される。 

複数欄入力可。欄選択は〇度]。 

く用語1>く用語2> 

説明に含まれるであろう日本語。 

くアルファベット> 

説明に含まれるであろラー部の英単語または略語。 


纖プリタニカ国際大百ネ斗事典 ::;; iiiiii 


二力国際大百觸巧 

^ 小巧目竜モがき版 ^ 




見出し語を検索します 
調べたい見出し語の読み I 漢字を人力して下さい 
地の橫索モードに変更する時は A / ▼を巧して下をい 


収録辞巧の 
使いかた 













く数字 > 

説明に含まれるであろう一部の数値。最大已文字。 

-複数欄にキーワードを入力した場合は、すべてのキーワードび説明に含ま 
れる候補を検索します。 


参ブ U タニカ国際大百科事典ル項目電子辞書版 <B「i ね ririica®> 

収録数：約1日4,000項目 

©200 致 Britannica Japan Co.,Ltd. / Encyclopedia Britannica, Inc. 

《『ブ U タニカ国際大百科事典ル頂目版』の書籍は、現在刊行されておりません。 



百科事巧マイぺディア 

あらゆるジャンルの基礎項目を、簡潔-明瞭に収録した百科事典。 
経済-金融-産業-世界情勢などち豊富に盛り込み、学習からビジ 
ネスまで役立つ知識の宝庫です。分野別ル事典や地図を収録。 

•地図か5検索 

「百科事典マイぺディア」に収録している地図から調べることびでさ 
ます。 

• 分野別ル事巧 

マイぺディアに収録された項目を]]ジャンルまたは2日部門から素 
早 < 検索でさます。 

※見出し語は、マイぺデイアからの抜特です。 


見出し語検索【パターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字か入力。 

キー ワード検索【パ ター ン2】： 

説明に含まれるであろラキーワードを入 
力後、 flV ま定：1 を押す。 

•例）「かみなり」と入力して「うずらい 
(ミ局雷)」、「かいらい(界雷)」など 
の関連項目を調べることびでさ 
ます。 


纖百お事巧 7 イぺディ： F 

請み•漢字？ 

I 强深が — 

キ-ワ-ド検秦 [ 
地図から検索 
か野別小ま巧 


百科事巧 f お邸 

マイぺみア I ™ 

電子辞書化 

日なシステムアンドサービス 

Rights Reserved Copy" か1;运2日□日 Hitachi Systems S Services,Ltd 


見出し語を検索します 
調べたい見出し語の読み I 漢字を人力して下さい 
化の橫索モードに変更する時は A / ▼を巧して下きい 


地図から検索【パターン引： 

•例）「十勝岳」を調べる場合、最初の画面の「曰本地図から山を検索」をタツ 
チ（または選択、決定）します。その後に「北海道」をタツチし、「十勝岳」 
をタッチします。 
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分野別ル事巧： 

く11ジャンル別ル事巧 >【パターン1】 

く 20部門別小事巧 >【パターン1】 

ル事典を選択した後、調べたいことばの最初の何文字か入力。 

• 調べたいことばを入力しなくてち5日音順表示されるので、選択、ミ央定する 
ことをでさます。 


参百科事典マイぺディア電子辞書版<日立システムアンドサービス> 

収録数：約日日，000項目/約1日00図 

All Rights Reserved. Copyright ©2008 Hitachi Systems & Services, Ltd. 
編集協力株式会社平凡社株式会社平凡社地図出版 

※書籍版（平凡社発行）に2008年日月の項目データおよび地図データを改訂-追加収 
録しています。 

《書籍版は現在刊行されておりません。 


日本一その姿と瓜一 

信頼でさる曰本紹介本として四半世紀で8版の実績。]日日万部□ン 
グセラーびいよいよ電子化。英語で曰本について質問されたとさ、目 
次見出しから、目指す情報に素早くアクセス。完全日英対訳。 


日本語か5読む【パターン引： 

英語から読む【パターン引： 

説明び表示されるまで見出しの選択、ミ夫 
定を繰り返す。 




卵?- 

过巧閒 

0巧語から読む 


参日本一その姿とむ一[第8版]<学生社> 
収録数：]日7頂目 
◎株式会社曰鉄技術情報センター 
※書籍版『日本一その姿とむ一[第8版]』を 
ちとに平成20年已月末現在で改訂をし 
ています。 


巧本- 

[PPON THE LAN] 


み华いぐ一 




运がなをな日敎巧術I障訊たンター 


’を巧して反転を移勤きせて訳/決定を巧して下きい 
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生ま•実用 


収録辞巧の 
使いかた 















冠婚葬祭マナー事巧 

婚約-結婚、出産、仏式/巧式の葬儀、季節の行事など冠婚葬祭や、年 
賀状-手紙の文章、言葉づかいなど、直面すると戸惑いやすい礼儀作 
法やマナーび、場面別にわかりやすくまとめられ、いざというときに 
役立ちます。 


【パ ターン 3】： 

已つのカテ 3 U —の中から検索する。説明 
び表示されるまで見出しの選択、決定を 
繰り返す。 


参冠婚葬祭マナー事典< 日王文社> 
収録数：約800項目 
©旺文社1 989-2003 




园巧娠から長寿の祝い 


回陋見台いからをす 
回圏臨終から法要 口圏元旦から大晦日 

回基本マナー10 


冠婚葬祭 

マナー事典 庙义社 


运因文な19明-2ロロ3 


んマ/ イ/►を押して反転を程動きせて訳/みをを押しで下きい 



アメリカ留学100の扉 

本書はアメ U 力留学を控えた方々やアメ U 力留学に発たれた方々の 
為に]日日の Q & A とお役立ち情報をまとめたちのです。 

本書の1つ1つの扉び皆様の実りをさ留学生活へとつなびつてゆく 
ことをお祈りしています。 


目次か5探ず【パターン3】： 

キーワードから探ず【パターン3】： 

説明び表示されるまで見出しの選択、ミ央 
定を繰り返す。 


•アメ U 力留学100の扉 
く U □ケーション-インターナショナル> 
収録数：] 71項目 
©Relocation International, Inc. 

《書籍版は市販されておりません。 



0キーワードから探す 


アメリカ留学100の扉 

リ□ケーシヨン 

項目を選んで下をい 

A / T を押しで反転を穂鼠]きせで訳/巧をを巧して下きい 
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生ま•実用 


サプリメント事巧 

話題のサプリメント、ノ \ース漢方、食品成分など約9日日項目を解説、 
トクホち約] 3日製品を収録。付録として「ヴプ U メントの正しいとり 
ち」「漢方薬の基礎知識」「曰本人の食事摂取基準」ち収録。不調•病 
気などの症状から必要成分を検索でさる逆弓 I さ付さ。 


悩み-症状か5探ずレく夕ーン3】： 匿養 

悩み-症状から、調べたいヴプ U メントの ^ 
説明び表示されるまで見出しの選択、ま定 
を繰り返す。 

日本語検索【パターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字か曰本語 
で入力。 

英語検索【パターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字か英語で入力。 




斷 JB が‘も 

日本語お棄 [ 
奠語検棄 [ 


日経へルス 

サブソメント事典 

!新のサプリ、 A- ブ漢方、食な成巧、トクホがわかる 

® 晒 


松)横をモードだ変更する時は A / ▼を押して下きい 


参日経へルスヴプ U メント事典2008年版 < 日経 BP 社> 
収録数：本体約]，000項目/逆引さデータ約日0項目 
◎曰経 BP 社 


スポーツ用語辞巧 

スポーツ博± への 入門書。スポーツ用語を解り易く説明 。 TV • ラジ 
才の観戦からスタンドの観戦び一段と楽しくなる。スポーツを楽し 
む人達の必携書。 


日本語検索【パターン1】： 

曰本語のスポーツ用語の最初の何文字か 
入力。 

英 i のスポーツ^語の最初の何文字かア 
ルファべツトで入力。 


参必携スポーツ用語巧巧改訂版 
<エナジー > 収録数：約3,000語 
©Shinichi Ogura 2004 -200 日 



の a 苗 

スポ - Tffl 語辞 IUk 


見出し語を検索します 
調べたい見出し語の読みを入力して下をい 
地の橫索モードだ^'一、'‘ —…- 


ドに変更する時は A / ▼を巧して下きい_ 
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生ま•実用 


収録辞巧の 
使いかた 
























パソコン用語事巧 

日本最大部数のパソコン誌び、総力編集 。 Windows XP / Vista 、 
Word . Excel 、 インターネット、セキュリティ、デジタル機器などに 
ついて、基礎知識から最先端動向までを詳しく解説。 


日本語検索【パターン1】： 

パソコン用語の読みの最初の何文字か入 
力。 

アルフアベットちひらびなち漢字ち、読 
みをカタカナで入力。 

英語検索【パターン1】： 

英語またはアルフアベットで始まるパソ 
コン用語の最初の何文字か入力。 

記号/数字で始まる用語を探ず【パターン引： 
用語集/付録【パターン引： 

説明び表示されるまで見出しの選択、ミ夫定を繰り返す。 



記号/数字で始まる用語を探す 
用語集/付録 _ 

日经パソコン 

用語事典 

驗經裙襲織泣茄諭て下きぃ 


参曰経パソコン用語事典2009く日経 BP 社 > 収録数：約日300項目 
◎日経 BP 社 



おか赴任リ□ケーシヨンガイド 

ノてスポートの取得方法から海外での家探しまで、海外に赴任するに 
際してのノウ八ウを専門家のアドバイスや赴任経験者の体験談を 
加えてご紹介。海外赴任手続さ代行会社の執筆により、最新情報を網 
羅。 


目次から探ず【パターン3】： 

目次に従ってガイドを読む。説明び表示 
されるまで見出しの選択、決定を繰り返 
す。 


キーワードから探ず【パターン2】： 

キーワードを入力後、 I 訳/ま定 ：1 を押す。 


•海外赴任200日 U □ケーションガイド 
くリ□ケーション-インターナショナル> 
収録数： 320頂目 
©Relocation International, Inc. 



回キーワードから探す 


おか赴任2008 

リ□ケーシヨンガイド 

んマを^1しで^*^1^きせて訳/み定を押して下きい 
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新 TOE に®テスト八イパー模試 

ネットでの「予想スコア判定プ□グラム」び好評の『新 T 日曰 C テス 
卜八イノく一模試』を、最新出題傾向に合わせて U ニューアル。初めて 
T 日曰 C テストを受験する方から、スコアアップを目指す方まで必携 
の一冊です。 


■始めかた 

1.最初の画面で国がを押してテスト 
したい回を選び、 厭/ミよ定 1 を押す。 




2. 给出を押して問題の種類 （ Part 2 
〜 Parts ) を選び、 I 訳/決定 I を押す。 

3. 使いかたを画面で確認したら、 

I 訳/決定 I を押し問題を開始する。 

■テスト①しかた 

各 Part の最後の問題を解いた後は、成績の画面になります。成績の画面で 
を押し、各問の「解説」を選び、 I 訳/ま定 I を押すと、問題文の画面に切り 
替わります。百] [0 で「解説」や「英文と訳」を見ることびでさます。 

く Pa け2 > 

1 . 厚声而 を押し因!]を反転させて I 訳/み定 I を押し、問題文を再生させる。 

2. 解答のキーを押す、または画面上の選択肢から解答をタツチする。 

-正解び表示されます。 

- 厭/を定) を押すと、次の問題に進みます。 

< Parts . 4> 


1. 「問題文」モードで、 障声中リ を押しを反転させて I 訳/み定 I を押し、長 
文を再生させる。 

-一つの長文に対して、複数の問題びあります。 

-再生び終わったら、 候る/リスト I を押して ra のに転を解除します。 

2. [0 で「解答する」モードを選んだ後、解答のキーを押す、または画面上の選 I 
択肢から解答をタッチする。 

-正解び表示されます。 I 

- 歐/家君 を押すと、次の問題に進みます。 

-すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。 I 

. 層声が1 を押しを反転させて 厭/を君 を押すと、問題文び再生され 
ます。 

< Parts > 

1. 問題文を読んだ後、解答のキーを押す、または画面上の選択肢から解答を 
タッチする。 

-正解び表示されます。 

• 屬/を定]を押すと、次の問題に進みます。 


学習 


収録辞巧の 
使いかた 








































く Parte > 

1. 「問題文」モードで長文を読む。 

- 一つの 長文に対して、複数の問題びあります。 

2. [0 で「解答する」モードを選んだ後、解答のキーを押す、または画面上の選 
択肢から解答をタッチする。 

-正解び表示されます。 

- 厭/法君 を押すと、「問題文」モードに戻ります。 

3. [0 で「解答する」モードを選び、次の問題に解答する。 

-すべての問題に解答すると、次の長文に進みます。 

■解説を見る 

1 . 最初の画面で (3[ S 1 を押して「解説を見る」を選び、 厭/ミ夫定1 を巧す。 

2. 国困を押して解説を見たい問題を選び、 I 訳/ま定 I を押す。 

-面面で「問題文」「解説」傑文と訳」のモードを選ぶことびできます。 


参新 TOE に®テスト八イパー模試改訂版く旺文社> 

収録数： TO 曰 C テスト模試3回分 (Pa け1、 Pa け7は除く） 

©2008 Obunsha 

T0EIC is a registered trademark of Educational Testing Service(ETS). 
This product is not endorsed or approved by ETS. 

《Part] (写真描写問題)、 Part? (読解問題)は除く 



新 TOE に®テストマスタリー 2000 

コンピュータ分析による T 日曰 C テストに頻出の厳選の2日日日単熟語 
とすべての見出しの例文を収録したベストセラー。新 T 日曰 C テスト 
に対応して英米ナレーターの英語発音で音声収録。 


■始めかた 

SB で学習するモードを選択する。 

-各モードでの操作について、ガイダンス表示ち参照してください。 

学習ずる： 

1 .(3 を)で学習ち法を選び、 I 訳/ミそ定 I 
を押す。 

-全表示（見出し語、日本語訳、説明 
文を見る） 

-訳/説明文隠し（英文だけを見て、 

日本語訳を考える） 

-見出し語隠し（日本語訳、説明文だ 
けを見て、見出し語を考える） 


モード 


n 訳/説明文隠し 
回見出し語隠し 


訳/試 B 月文を隠して表示します 
見化し語を隠して表示します 


巧 T0EI だテスト画 
英単語•熟語 

マスタ U — 2000日王夕な 

!習する項目を選んで下きい 

を巧して反転を移貴]きせて訳/決定を巧して下きい 
-を巧すとカテゴリーが変更できます 


学習す 
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ガイダンス 























テストずる： 

1. 困困でテストを選び、 dzii ] を 
押す。 


2. を]で出題方法を選び、壓之圣 B 

を押す。 

-正解していない問題から出題 
. チェックをつけた語から出題（^テ 
ストび始まります。） 

-全ての問題から単元ごと出題 
-全ての問題から番号ごと出題 


3. m [ g で問頭を撰び、 歐/ま定1 を巧す。 
-ガイダンスに従ってテストしてく 
ださい。 


テストの正解（〇) 
と不正解（ X )の数 
をおす 


テイク テー シヨン： 

デイクテーシヨンは、読み上げられた英語の文章を書さ取ることです。 


1. 因@でディクテーシヨンち法を選び、範 / ml を押す。 

2. 曲 W で出題ち法を選び、 I 訳/決定 I 
を押す。 

-正解していない問題から出題 
. チェックをつけた語から出題（一 
ディクテーシヨンび始まります。） 

-全ての問題から単元ごと出題 
-全ての問題から番号ごと出題 


3. BB で問頭を撰び、 厭/ま定 I を巧す。 

• ガイダンスに従ってデイクテー 
シヨンして < ださい。 



デイクテーシヨンの正解（〇) 
と不正解（ X )の数をおす 


2. 困困で問題の種類を選び、 I 訳/ずを I を押す。 

3. 困困で問題を選び、 I 訳/決定 I を押す。 

-手順1で「訳/説明文隠し」、「見出し語隠し」を選択した場合、 I 訳/ず定 I を 
押すごとに、隠れている部分の表示/非表示び切り替わります。 

-次の項目に進むには [0 を、前の項目に戻るには g ] を押します。 

-画面に〇妇び表示されているとさは、トゥルーボイス方式（ネイティブ 
音声)の発音を聞くことびでさます(马 90 ページ)。 

-覚えておさたい項目びあるとさは、「歹亏~円を押してから I 訳/ま定:| を押 
し、チェックマークをオンにします。または、手書さノなルの【チェック 
マーク登録/解除】をタッチします。 

-学習情報を削除することびでさます。手順3のリスト表示中に Pk 除]を押 
し、「学習情報削除」の画面で削除したい内容を選択、実行してください。 



ク数 
-た 
マし 
-クに 
ツンす 
H 才示 
チをを 


収録辞巧の 
使いかた 








































復習ずる： 

1 . 岳)困で復習方法を選び、 I 訳/ま定 I を押す。 

. 内容は「学習する」と同じです。 

2. 店) 面で表示方法を選び、壓之盞量を押す。 

3. 田 W で問題を選び、 I 訳/ま定：1 を巧す。 

-復習のしかたは、「学習する」と同じです。 

検索機能： 

見出し語検索【パターン1】：調べたい英語の最初の何文字か入力。 


参新 TO 曰 C® テスト英単語•熟語マスタ U- 2000く旺文社 > 収録数： 2,000語 
©Obunsha 200目 

※収録の単語-熟語2000語と2000例文を発音(ネイティブ音声）します。 

TOE に is a registered trademark of Educational Testing Service 作 TS). 
This product is not endorsed or approved by ETS. 


B 苗鍛アプリ数をパズル 

ルールに従って数字を入れていく3種類の「数字パズル」を搭載。 


操作ち法は、「ガイド機能」でち詳しく説明しています。最初の画面で、 I シフ F 1 
を押し、離してからを押します。 

■始めかた 

最初の画面で「スタンダード編」、「不等号 
編」、「演算編」の中からパズルを選び、 

沈司を押す。 



0致字パ;0レ不等号編 
◎敎字け刀レ演算編 
◎成績 


の腊洪アプリ 

W 4 数きパズル 

面 CASIO SOFT CO .LTD. All Rights Res 

項目を選んで下をい 

A / T を巧しで反転を穂鼠]きせで訳/決をを巧して下きい 
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時間0:00:01 
啦 


数字パズル不等号編: 


ルール 

• @居]百] [0 で空白のマスを選び、数 
字を埋めていさます。 

. 不等号び成立するよラに]〜已までの 
数字び重複しないよラに入れます。 


□國 □ □ □ 


(例） 

?は、「3 >?」により、2か1であることびわかり 
ます。 

さらに、上のマスには]びあることから、？は2で 
あることびわかります。 


-入れた数字を消すには、鬥削ぉ 1を押します。 

-仮置さを使って、仮の数字(複数可)を入れることびでさます。 


已 

> 

1 

V 



3 

> 

? 


■使いかた 

数字パズルスタンダード編： 

ルール 

• 国を)百) [0 で空白のマスを選び、数 
字を埋めていさます。 

• 縦列9マス、横列9マスに、1〜9の数 
字び重複しないよラに入れます。 

• 太線で囲まれた 3 X 3 の9マスの中を、 
1〜9の数字び重複しないように入れ 
ます。 

• 入れた数字を消すロホ、鬥削除 I を押します。 
-巨^を押し、離してから数字キーを押すと、ルさな数字びマスに入りま 
す(仮置さ)。仮置さを使って、複数の数字を入れることちでさます。 




時間0:00:01 


啦 




圆固 


回 


团回 


圆 I 


□ DVD □ 

□ □<□ 國 
□味 <□ □ 
□战 □ □ 


収録辞巧の 
使いかた 




































































数字パズル演算編： 


mkm 

己 


□ 

□- 

の 

時間 0 : 00:01 

-2 

-4 

□の 

□-1 國 

1 位 -:一:一 







□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


□ 

□ 

□- 

の 

□ 


□- 

の 

□ 

國 

□ 


ルール 

• 图困田) [0 で空白のマスを選び、数 
字を埋めていさます。 

• マスとマスの間の小さな数字は、そのマ 
スとマスの演算結果を示しています。そ 
の演算結果び成立するよラに]〜已ま 
での数字び重複しないように入れます。 
• ルさな数字には、正の数と負の数びありま 
す。 


り那 

1 




7 

3 


正の数は、左ち、または上下のマスの数 
字を加算した結果です。 

負の数は、左ち、または上下のマスの数 
字の一方から他方を引いた結果です。 

空白と3を足すと7になるのですから、空白には 
4び入ります。 


:空白から2を引くと一]になる、または2から空 
白を引くと一]になるのですから、空白には]ま 
たは3び入ります。 


• 入れた数宇を消すには、 P 削除怡押します。 

• 仮置さを使って、仮の数字(複数可)を入れることびでさます。 

■いままでの成績を見るときは 

正解するまでにかかった時間と順位を見ることびでさます。 

最初の画面で「成績」を選び、 I 訳/み定 I を押す。 

-他のレベルやパズルの成績を見るときは、西と J を押して、切り替えます。 

-成績を削除するときは、成績の画面で P 削除 j を押し、削除したい内容を選 
び、 I 訳/巧定 I を押します。 


参脳鍛アプ U 数字パズル 
-数字パズルスタンダード編 
-数字パズル不等号編 
-数字パズル演算編 

©CASIO SOFT CO., LTD. All Rights Reserved. 
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a 複数辞書日本語で巧索 

複数の辞典を対象にひらびなや漢字でことばを、日本語のキーワード 
で英語の例文を検索することびでさます。 

-検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることびできます。 

中31 ぺージ 

ひ5びなで検索【パターン1】： 

調べたいことばの最初の何文字か入力。 

• 「調べたいことばをかなで検索する」 

一68 ぺージ） 


漢字で見出し語を探ず【パターン4】： 

• 検索でさる漢字： J に第1水準/第2水 
準の漢字のみ 

く漢字を手書を入力か5探ず> 

1. 調べたいことばの前方または後方にある漢字を手書さパネルに入力し、【認 
識】をタッチする。 

-4文字まで入力でさます。 

2. I 訳/決定 I を押す。 

3. 13 [0 で条件を選ぶ。 

-入力した漢字を前方に含む場合は「前方一致」を、後方に含む場合は「後 
方一致」を選びます。 

4. 曲 W 面巧で調べたいことばを選び、 I 訳/み定 I を押す。 

く漢字を読み/画数か5選択して探ず> 

音訓読み、部首読み、部首画数、部首内画 
数、総画数から漢字を検索し、 I 訳/み定 I 
を押す。 

-「漢字を手びかりにことばを検索する」 

69 ぺージ） 


日本語キーワードで英語の例文を探ず 
【パターン4】： 

キーワードを入力し、 I 訳/まを I を押す。 

• キーワードは兰つまで入力でさます。 

-「日本語のキーワードから英語の例文を検索する」 （马70 ページ) 


纖複封[巧ま日本話で巧す：;;;;;;;;;;;;;； 圃 

読み？ 

國 就, 部首画鼓1 

[ 】 部首畑致1 

部首読み 総画数1 

[ ] 

横索文字列 [ 

: ] 
[ 】 
[ 】 

1 

1 

1 

] 

複数辞書日本語で検索 

音請みや i 川晶みかを漢字を橫索します 

11ベたい漢字の音 UII 話みを人力し訳/決をを巧1_て下: 
►で檢索ち法を選んで下をい 

で-、、 



i が巧ま日本詔て巧ホ： . 


mm 

M 材 jMat 浊 i r _ 

漢字で見出し語を探す 

日本語キーワードで英語の例文を探す 


賜 


複数絕日本語で検索 


見出し語を検索します 
調べたい見出し語の読みを入力して下をい 
f せ.の橫索モードだ^'一''‘ —…- 


ドに変更する時は A/ ▼を巧して下きい_ 


収録辞巧の 
使いかた 


























a 複数辞書アルフアベツトで検索 

複数の辞典を対象にアルファべットで、単語/例文/成句を検索す 
ることびでさます。 

-検索対象の辞典/モード名は、ガイド機能で見ることびでさます。 

斗131 ぺージ 


アルファベットで検索【パターン1】： 

調べたい単語の最初の何文字か入力。 

• 「調べたいことばをアルファベットで 
検索する」 （导72 ページ） 

例文検索【パターン2】： 

例文に含まれる単語を入力し、 

I 訳/ミ央定 I を押す。 

-二つ上の単語を入力するには単語間 
に 「 SJ を入れます。 

• 「調べたい例文や成句をアルファベットで検索する」 （导72 ぺージ) 

成句検索【パターン2】： 

成句に含まれる単語を入力し、 I 訳/ま定 I を押す。 

-二つじ(上の単語を入力するには単語間に「&」を入れます。 

• 「調べたい例文や成句をアルファベットで検索する」 （导72 ぺージ) 


複お[巧まアルファペットで検索：：：：：： 

. .ペリンダ？ 

田 j ■ぶ阳函滅 f 

例文お素 [ 

成句お素 [ 


複数辞書 

乃!/フアペルで検索 


爾 


を出し語を十モ串しミホ 
I 固--た1、 I ち出し語卢一 
化'こ|お舌モート’じちを 


を1: h して下さい 
灰.’I▼を巧し■:下去1 
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I 


困つたとをは 


こんなとさには 


調べたいことばび見つか5ない 


見出し語を切り替えてち目的のことばび見つからない、または調べたいこと 
ばを正しく入力したはずなのに見つからない、こんなとさは、次のポイントを 
確認してください。 

長音付（一）を含むカタカナ語の収録順に注意 

「一」（音引さ）を含むカタカナ語は、「一」の読みをかなに直した位置に収 
録されている辞典びあります。 

一「ナイーブ」は、「ナイイブ」の位置にあります。 

「ち‘」「づ」と「じ」「ず」を取り違えない 

辞則こよっては、見出しは現代仮名遣いになっています。 

一「年中」は「ねんぢゅラ」ではなく、「ねんじゅう」と入力 
一「稲妻」は「いなづま」ではなく、「いなずま」と入力 

r パ’」や「ヴ」を入力してみる 

辞典によっては、英語その他外来語の「 V 」の発音は「ヴァ行」ではなく「バ 
行」の表記になっているをのびあります。 

一 「 violin 」 の読みは、「ヴァイオリン」ではなく「バイオリン」と入力 
「バ行」を入力して検索してち見出しび見つからない場合は、「ヴァ行」を入 
力して検索してみてください。 


八イフン （-) やスペース（空白）、&はどうやって入力？ 

英語を入力するとき、調べたいことばび八イフン (-) を含む場合は省略します。 
複合語に含まれるスペース（空白）ち省略します。 

「 SJ は、 rand 」 と入力します。 

一 「 heaven - sent 」 は、 「 heavensent 」 と入力 
— [absolute altitude 」 （ま、 「 absolutealtitude 」 と入力 


お役立ち情報 


収録辞典の 
使いかた 










日本語のつづりや英語のスペルびあやふやなとさは？ 


「見出し語検索」や「スぺ U ング検索」のとさ、英単語のスペルや日本語のつ 
づりびあいまいでち、不確かな部分は「？」（ワイルドカード）や「〜」（ブラ 
ンクワード）で代用して検索でさます。 

— [ subordinatej の下線のスペルびあいまいなときは、 「 sub ? rcn ?? te 」 
と入力 

一「な なかま ど I の下線のつづりびあいまいなとさは、「な〜ど」と入力 
•「？」は一つで1文宇の代用です。「？」を入力するには、区ミ互を押し、 
指を離してから医]を押します。 

•「〜」は一つで連続する数文字の代用です。「〜」を入力するには、 
区ミ百を押し、指を離してから[□を押します。 

•「〜」は]力所だけに入力でさます。 

•「？」と「〜」を同時に使ラことはでさません。 

•辞典によっては、この検索びできないをのびあります。 

「？」や「〜」を記号選択画面か5入力ずるには 

英語系の辞典では、記号選択画面を使って「？」や「〜」を入力することび 
でさます。〔重量]を押すと、記号選択画面び表示されます。 


i 





S] [0 で入力したい記号を反転させ、 I 訳/み定 I を押します。 
•記号選択画面を閉じるには、 底る/リスト I を押します。 
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希望の文字の種類び入力でさないとさは？ 


検索語入力欄に入力できる文字の種類は、辞典や検索方法によって異なりま 
す。 


續 B 月篇国話巧 Jtll 

iiiiilll 1 闹同闡 1 

請み-漢字？ 

邸圏 淀 a 

類語検索 
スぺ IJ ンヴ検索 1 

[_ 

[ ] 

] 


マークと入力でさる文字の種類 


マー ク 

入力できる文字 

圃 

ひらびな 

回 

カタカナ 

圍 

漢字 

回 

アルファベット 

の 

数字 

固 

アクセント符号つきアルファベット 

國 

中国語簡体字 

团 

八ングル 

回 

□シアタ字 


手書き入力のワンポイント 

手書さ文字の認識率を上げるためのポイントを紹介します。 


■良い例 


•続け字にならないよラに •楷書で T 寧に書く 


〇 


X 


X 


•文字を傾けない •枠からはみ出さない範囲で、でさるだけ大さく書く 


X 


參 


X 


•点を打つとさは、少し長め （2 ドッ 
卜分似上）に書く （] ドット分で f ) 
は認識されません） 

•正しい書さ順で書く 




X 


ん 
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• 漢字は漢字で書く（かな漢字変換機能はありません） 

•画面上部のマーク（圃回圍など）を見て、入力でさる文字の種類を確認す 
る（手書さ入力びでさるとさ斗62ページ） 


ひ5びな-カタカナを書くときのポイント 

大夕字 


ルタ字（「や」や「つ」など） 


や= 

約30%が上 



7 

や_ 


約30%]^乂上 


約30%未満 


ド 


約30%未満 


* 枠に対して縦横とち30%未満の大きさで書く 
* 枠の下側に書く 


よく似た文字の認識について 

•夕（ゆう）=夕/エ（こう）=エ/力（ちか 5) =力/口（くち） =□ 

など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示び優先されます。ただし、検 
索語入力欄上の一つ前の文字びカタカナのとさは、カタカナ表示び優先さ 
れます。 

•へ=へ/り=リ など、よく似たひらびなとカタカナは、ひらびなの表示び 
優先されます。ただし、検索語入力欄上の一つ前の文字びカタカナのとさ 
は、カタカナの表示び優先されます。 
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英数字の書さかた 


0 

1 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

8 

9 


I 

2 

会 

な 

b 卜 

直 

11 

易 

气 


大文字の「 X 」と小文字の rx 」 を書くポイント 

英大夕字の X 英ルタ字の X 



A 

巨 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

A A 

B 

c 

D 

にに 

ド 

译结 

H 

I 

j 

K 

L 

M 

N 

0 

P 

Q 

R 

r 

1 け 

L 

nn 

鄕 

D 

P 

Q 

巧お 

s 

T 

u 

V 

W 

X 

Y 

z 


ぷ 

下 

U 

V 

VJ 

X 

Y 

机 


a 

b 

c 

d 

e 

f 

呂 

h 

i 

贫乱 


c 

cl J 

e 

ず 皆 

g を 

祖 

U 

j 

k 

1 

m 

n 

□ 

p 

q 

广 

バ 

i k I< 

i 1 

VMn 

DTI 

0 

p p 

を气 

Yfi 

S 

t 

u 

V 

w 

X 

y 

z 


A る 

t 亢 

u 

V 

W 


y> 
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約70%]^；(上^ 































































こんな症状び起こった 5 … 

本機の動きびおかしいときは、まず、 アルカリ乾電池または eneloop ® (エネ 
ループ）を使用しているか、 ご確認ください。 

次に、下の表を参考に対処して < ださい。 


■電源 


状態 

原因と巧処方法 

電源び入らない 

電池び消耗しています。 

新しい電池に交換してください。马190ページ 


■動作 


状態 

原因と対処方法 

ちよっと目を離したス 
キに電源び切れてしま 

オートノ（ワーオフ機能により電源び切れました。 
電源を入れて < ださい。^21ページ 

電池び消耗しています。 

新しい電池に交換してください。马190ページ 

オートパワーオフ機能 
び働かない 

オートパワーオフの設定を確認して<ださい。 

193ページ 

プ□ジェクターと通信中は、オートパワーオフ機能は働 
さません。^128ページ 

充電池の電池寿命び記 
載されているよりち短 
い 

電池の設定び、「アルカ U 電池」になっています。 

「充電池」に変更してください。马194ページ 

急に表示画面び消えて 
しまラ 

電池び消耗しています。 

新しい電池に交換してください。马190ページ 

急にコントラスト設定 
画面になってしまラ 

ひらびな、カタカナを 
入れると「っっっ..」 
「ッッッ..」と表示さ 
れてしまラ 

□ーマ字かな入力に設定されているとさに、かなめ < り 
入力の方法で操作しています。 

かなめくり入力に切り替えてください。马49ページ 
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状態 

原因と巧処方法 

キー入力音設定を 
「 ON 」 にしているのに、 
キー入力音び出ない 

音声出力切替スイッチび 「 PHONES 」 側になっていま 
す。 

SPEAKER 」 側にするか、へッドホンをご使用くださ 
し、。导89ぺージ 

キーボードを使った入 
力びでさない 

保護フィルム（別売）び正し<貼り付けられてない可 
能性びあります。 

「■手書さパネル」の「タッチした文字やアイコンび正 
しく認識されない.」をご覧ください。导185ページ 


■バックライト 


状態 

原因と対処方法 

バックライトび点灯し 
ない、または点滅する 

電池び消耗しています。 

新しい電池に交換してください。马190ページ 


■ライブラリー機能 


状態 

原因と巧処方法 

通信でさない 

正し<接続されていない。 

本機とパソコンび US 目ケーブルで正しく接続されてい 
るか確認してください。 

^専用ソフトの取扱説明書 

micraSD メモ U —力一 
ドにアクセスでをない 

micraSD メモ U —カードび正しくセツトされていませ 
ん/。 

micraSD メモ U —力ードを正しくセツトしてくださ 
し、马127ページ 

テキストフアイルを 
に X - wo 「 d テキスト 
□ーダー」で転送でさ 
ない 

テキストフアイルび圧縮されています。 

圧縮フアイルを解凍して、再度転送してください。 

^ EX - word テキスト□ーダーの取扱説明書 
















■発音 


状態 

原因と巧処方法 

スピーカーから発音び 
聞こえない 

音量び適切ではありません。 

音量を調整してください。^90ページ 

音声出力切替スイッチび 「PHONES」 側になっていま 
す。 

["SPEAKER」 側にしてください。马89ぺージ 

へッドホンから発音び 
聞こえない 

音量び適切ではありません。 

音量を調整してください。^90ページ 

音声出力切替スイッチび 「SPEAKER」 側になってい 
ます。 

「PHONES」 側にしてください。马89ぺージ 

へッドホンび正しく接続されていません。 

ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認して 
ください。与89ページ 

付属品政がのへッドホンを使用しています。 

付属の専用へッドホンを使用してください。 

斗89ぺージ 

音びひずんだり、バッ 
クライトびちらつ< 

音量び大さすぎます。 

音量を調節してください。^90ページ 

電池び消耗しています。 

新しい電池に交換してください。马190ページ 

音声データ再生中に表 
示画面び消えてしまラ 

電池寿命に近い状態で、長い文の音声データを再生しま 
した。 

電池を交換してください。^190ページ 


■画面（メインパネル) 


状態 

原因と巧処方法 

タッチしてわ認識され 
ない 

タッチする位置と認識される位置びずれています。 

メインパネル調整を行ってください。导197ページ 

タッチする位置と表示 
される文字の位置びず 
れている 
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■手書さパネル 
状態 


タッチしてわ認識され 
ない 


タッチする位置と表示 
される文字の位置びず 
れている 


タッチした文字やアイ 
コンび正し<認識され 
ない、または、手書き入 
力の症状び改善されな 
い 

または、キーボードを 
使った入力びでさない 


原因と巧処方法 


タッチする位置と認識される位置びずれています。 
手書さパネル調整を行ってください。马197ページ 


手書さで文字を入力しているとさに本機のキーび押さ 
れました。 

手書さ入力中は本機のキーを巧さないでください。 


手書さで入力した文字び、使ラ S 辛典に対応していませ 
Aj 。 

手書さ入力でさる文字の種類を確認してください。 

62ぺージ 


タッチする位置と認識される位置びずれています。 
手書さパネル調整を行ってください。导197ページ 


保護フイルム（別売）を使っていて、フイルムびパネル 
(手書さ/メイン）とパネル枠のすさ間に入り込んでい 
る、または、保護フイルムとパネルの間にゴミなど異物 
び入っています。 

例）手書さパネル 


’ ]^ 出し乂七 I f Uw 川乂 | L | f¥o け巧I [ ~~原 哥 — I 



保護フィルムを一度はびして、正常に入力でさるか確 
認してください。 

保護フィルムはパネ J レ枠内に正し < 貼り付けて < だ 
さい。 

保護フィルムとパネルの間に異物び入らないよラに 
して < ださい。 

今保護フィルムに同捆の取扱説明書 


•弊社ホームページ（し^下）にち、「よくある質問と答え」び掲載されていま 
す。合わせてご覧ください。 
http :// casio . jp / support / exword / faq / 
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こんなメッセージが出たら • -_ 

本機を使用中にメッセージび表示されたとさの対処方法について説明します。 
•表示された後、をとの画面に戻るメッセージをあります。それらのメッセー 
ジは、記載していません。 


メッセージ 

原因と巧処方法 

に X-word ソフト」を 
切断して下さい 
訳/み定でこのガイタ' 
ンスを閉じます 

通信中に本機の操作で、通信状態を解除しました。 
パソコンを操作し、に X-word ソフト」を終了してくだ 
さい。 

政下の状態のメモリー 
カードび挿入されてい 
る為、通信は行えませ 
ん 

参パートナー関係でな 
い 

参フォーマット異常 

【パートナー関係でない】 

接続中の電子辞書し U がの製品で使用した micraSD メモ 
U —力ードび挿入されています。 

使用でさる micraSD メモ U —力ードは電子辞書本体と 
パートナー関係にあるちのです。（転送した電子辞書本 
体でのみ使用でさます） 

新しいカードを使用してください。 

参データカード 

micraSD メモ U —力ードに転送後、パソコンを変更し 
たり、 EX-word ライブラ U -や EX-word 音声 CD □- 
ダーでユーヴー U セットまたはユーヴー名を変更して 
再認証しました。（再認証した場合は政前に転送したコ 
ンテンツや音声データは消去されます） 

認証済みのカードを使用して<ださい。^専用ソフ 
卜の取扱説明書 


【フォーマット異常】 

パソコンなどの他の機器でフォーマットされた 
micraSD メモ U —力ードを使用しました。 

電子辞書本体のライブラ U —モードの「カード保を辞書」 
を選ぶと、「メモ U —カードをフォーマットしますか？ 
参はい〇いいえ選んで決定キーを押してください」 
と表示されるので、フォーマットしてください。 

ただし、 micraSD メモリーカードをフォーマットする 
と、記録されているデータはすべて消去されます。 


【データカード】 

別売のデータカード （micraSD 版）を差したまま通信 
しています。 

データカードを取り出して通信してください。 
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メッセージ 

原因と巧処方法 

エラーコード 0] 
エラーコード02 

静電気の影響や強い衝撃などび加わりました。 

最寄りのカシオテクノ修理相談窓□にお問い合わせ< 
ださい。^215ページ 

カードびありません 

micraSD メモ U —力ードびない、または正しくセット 
されていません。 

正しくセットしてください。导127ページ 

このカードは利用でさ 
ません 

不正にコピーされた micraSD メモ U- 力ードび挿入さ 
れています。 

正しい micraSD メモ U —力ードを挿入してください。 

新規のメモ1」ーカード 
び挿入されています 
利用でさるよラにする 
場合はこのメモリー 
カードを挿入したまま 
に X-word ソフト」と 
接続して通信して下さ 
い 

新しい micraSD メモ U- 力ードまたはフオーマット済 
みの micraSD メモリーカードび挿入されています。 
そのまま 「EX-word ソフト」と接続してください。 

通信エラーび発生しま 
した 

通信中に US 目ケーブルびはずれました。 

US 目ケーブルを正し <接続し、通信操作をやり直して 
ください。^専用ソフトの取扱説明書 

通信中に異萬び発生しました。 

正し < 接続されているか確認し、通信操作をやり直して 
<ださい。 

再度、同じメッセージび表示される場合は、お買い上げ 
の販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ 
修理相談窓□にお問い合わせください。 

导215ぺージ 

別の電子辞書とパート 
ナー関係にあるメモ 
リーカードび挿入され 
ています 

利用でさるよラにする 
場合はこのメモリー 
カードを挿入したまま 
「EX-word ソフト」と接 
続して通信して下さい 

すでに他の電子辞書で使用している micraSD メモリー 
カードび挿入されています。 

「EX-word ライブラリー」または 「EX-word 音声 CD□- 
ダー」でフオーマットして使用してください。専 
用ソフトの取扱説明書 
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メッセージ 

原因と巧処方法 

メモ u — 力ードの 
フオーマットび違ラか 
データび壊れています 
利用でさるよラにする 
場合はこのメモ1」一 
カードを挿入したまま 
カード保存辞書に反転 
を移動して<ださい 

micraSD メモ1」一力ードび他の製品専用のフォーマッ 
卜をされているか、カードに異常びあります。 

画面に表示されるメッセージに従つて操作して < ださ 
し、。なお、 microSD メモ U —力ードをフォーマットす 
るとデータを元に戻すことはでさませんのでごを意< 
ださい。 






L 


u セットずるとをは 


静電気の影響などにより、動さびおかしくなったり操作を受け付けなくなっ 
たりすることびあります。このようなときは本機を U セットしてください。 
•必ず、電源を切ってから U セットしてください。電源を切らずに U セットす 
ると、ヒスト U —や設定などの情報び消える場合びあります。 


〇電源び入っていた5、 


電源 


を押して電源を切る 


Q 本体裏面にあるリセツトボタン 
を付属のタツチペンで押ず 

-つまよラじや鉛筆など、先端の折れ 
やすいちのを使わないで<ださい。 
故障の原因になります。 



タッチペンリセットボタン 


Q 中央部分に指をかけて本機を開 
け、画面に従って各調整をずる 

•詳しくは、「初めてお使いになると 
さは」の手順0からの操作 
(马18ページ）を参照してくださ 
い。 
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電池を交換ずる 


画面に「電池び消耗しています」と表示されたとさは、早めに電池を交換し 
てください。表示されなくてち、一年に一度は必ず電池交換をしてください。 

特に消耗した eneloop ® を本機に入れたままにずると、 eneloop ® を劣化させ 
る恐れびあるので、ずぐに取り出してください。 

•必ず、電源を切ってから電池を交換して < ださい。電源を切らずに電池を交 
換すると、ヒスト U —や設定などの情報び消える場合びあります。 

• 交換の際は、 必ず2本とち新品のアルカ IJ 単4形乾電池、または満充電にした 
単4形 eneloop ® に交換してください。指定外の電池を使用したり、新しい 
電池とちい電池を混ぜて使用すると、電池寿命び著し < 短< なったり、誤動 
作を起こすことびあります。 

• eneloop ® に交換したときは、電池設定を「充電池」に設定してください。 

D アルカリ単4お乾電池2本または単4お eneloop ® 2本を用意ずる 


Q を押して、電源を切る 






















回 


巧 


本体裏面にあるリセツトボタン 
を付属のタツチペンで押ず 

-つまよラじや鉛筆など、先端の折れ 
やすいちのを使わないで<ださい。 
故障の原因になります。 

本機を開け、画面に従って各調整 
をずる 

-詳しくは、「初めてお使いになると 
さは」の手順0からの操作 
(马18ページ）を参照してくださ 



い。 


A 厄険 

電池について 

電池からをれた液び目に入ったとさは、すぐに次の処置を行ってください。 

1. 目をこすらずにすぐにされいな水で洗い流す。 

2. ただちに医師の治療を受ける。 

そのままにしておくと失明の原因となります。 




















A 警告 

電池について 

電池は使いかたを誤ると液をれによる周囲のミち損や、破裂による火災-けび 
の原因となります。次のことは必ずお守りください。 

•分解しない、ショートさせない 

• 加熱しなし、、义の中に投入しない 

•新しい電池とちい電池を混ぜて使用しない 

•種類の違ラ電池を混ぜて使用しない 

•アルカリ乾電池を充電しない 

•極性 （+ と一の向さ）にを意して正しく入れる 

巧電池について 

•充電池を使用する場合は、必ず三洋電機株式会社製の単4形 eneloop ® (エ 
ネループ）をご使用ください。 eneloop ® し U 外の充電池は、使用しないで 
ください。 

• eneloop ® を充電する場合は、必ず専用の充電器をご使用 < ださい。 

• eneloop ® を使用する場合は、 eneloop ® や専用充電器の取扱説明書、ま意 

_書さをお読みいたださ、条件を守ってご使用ください。_ 

A 注意 

電池について 

電池は使いかたを誤ると液ちれによる周囲のミち損や、破裂による乂災-けび 
の原因となることびあります。次のことは必ずお守りください。 

•本機で指定されている電池し U 外は使用しない 
•長時間使用しないとさは、本機から電池を取り出しておく 
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I 設定の変更 


本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することびでさます。 
設定でさる項目と内容は次のとおりです。 

• お買い上げ時の設定は 下線つをの太字 で書かれています。 

■環境設定 


項目 

内容 

説明 

キー入力音設定 

ON 

キーを巧すとへッドホンまたは、ス 
ピーカーからピッと音び出る 

OFF 

音は出ない 

オートパワーオフ 

3分/ 巨分/10分 
/1已分/ 30分/ 
4已分/日0分/ 
]20分 

自動電源オフまでの時間 

手書さ認識設定 

手動 

手書さパネルに文字を書いた後、【認 
識】をタッチすると認識される 

自動 

手書さパネルに文字を書いた後、【認 
識】をタッチしなくとわ、約]秒後に 
認識される 

センサー設定 

ON 

アクションセンサー（—>115ページ） 
を使用でさるようにします。 

OFF 

アクションセンサーを無効にします。 

すぐ出るサーチ設 
定 

ON 

すぐ出るサーチ （^36 ページ）を 
使って検索する 

OFF 

読みやスペルを入力してち候補一覧 
の画面にはならない。候巧一覧を表示 
させるには I 訳/ミよ定 I を巧す。 

入力設定 
(挿入/上書さ） 

挿入 

入力した文字を訂正するとさ、挿入 
モードにする 

上書さ 

入力した文字を訂正するとさ、上書さ 
モードにする 
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項目 

内容 

説明 

キーボー ド設定 
(ひらびな入力のち 
法） 

□ーマ字かな入力 

ひらびな、カタカナを□ーマ字入力で 
入力する 

かなめ<り入力 

ひらびな、カタカナをかなめ< り入力 
で入力する^196ページ 

電池設定 

アルカリ電池 

r 単 4 LR031 

アルカリ単 4 形乾電池 2 本を使用する 

充電池 

陣 4 eneloop ®] 

充電池 ( eneloop ®) 単 4 形 2 本を使 
用する 


■ソフト キーボー ド設定 


項目 

内容 

説明 

曰本語 

ON 

曰本語をメインパネ J レ上の已〇音キー 
ボードをタッチして入力する 

OFF 

曰本語をキーボードまたは手書さ認 
識で入力する 

韓国語 

ON 

韓国語（八ングル）を手書さパネル 
上のキーボードをタッチして入力す 
る 

OFF 

韓国語（八ングル）を手書さ認識で 
入力する 

□シア語 

ON 

□シア文字を手書さパネル上のキー 
ボードをタッチして入力する 

OFF 

□シア文字を手書さ認識で入力する 


■液晶パネル設定 


項目 

説明 

メインパネル 
コントラスト 

わっとわ淡い状態からもっとも濃い状態まで無段階で調整しま 
す。 

百] [0 を押して画面（メイン 
パネル）び希望の明るさにな 

少インパネルコントラスト誌を 

ィぶく ;農< 片 


るように調整し」訳/巧定 ：1 を 
押します。 

I で’;開!?應;、•占が^^ 

イ/平一で^インパネルのコントタストを 
調整して決をチーを巧して下をい 
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メインパネル 
調整 


手書さパネル 
コントラスト 


手書さパネル 
調整 


タッチペンを見る視線と画面（メインパネル）を見る視線び一 
致するよラに調整します。 

液晶画面（メイン画面）上で、タッチペンでタッチする位置と 
表示される手書さ文字び微妙にずれているなどの調整び必要な 
場合に「パネル調整」を行います。 


「パネル調整」の画面を表示 
したら、タッチペンでパネルの 
4 つの十字 マークの 中むを一 
つ一つタッチペンでタッチし 
ます。^197ページ 


イン パホル i 

+字の中山を' 
正確にをて夕 


’バネルにまををれている4つの 
、中山を付属のタツチペンで 
— ■ ッ手して下きい 


中止する場合は戻るキーを巧して下きい 


わっとわ淡い状態からもっとも濃い状態まで無段階で調整しま 
す。 


团担を押して、手書きパネ 
ルの明るさを調節します。手書 
さパネルび希望の明るさにな 
るように調整し、 厭/を君 を 
巧します。 


手書きパネルコントラスト詰ま 


< 淡 < 


イ/►そ一で手書きバネルのコントラストを 
調整して決をキーを押して下きい 


タッチペンを見る視線と画面（手書さパネル）を見る視線び一 
致するよラに調整します。 

手書さパネル上で、タッチペンでタッチする位置と表示される 
手書さ文字び微妙にずれているなどの調整び必要な場合に「パ 
ネル調整」を行います。 


「パネル調整」の画面を表示 
したら、タッチペンで手書さ 
ノ くネルの 4 つの十字 マークの 
中むを一つ一つタッチペンで 
タッチします。 

马197ページ 


牛 

牛 

牛 

牛 


叶音声設定」（导93ページ)、「優先設定」（导73ページ)、「単語帳設定」 

一114ぺージ） 
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■設定変更をずる 

設定を変更するときは、いずれかの辞典の最初の画面から操作を始めてくだ 
さい。それしソ外の画面からでち操作でさますび、設定でさる内容び制限される 
ことびあります。 

ただし、「センサー設定」を変更する場合は、メニュー画面から操作を始めて 
<ださい。 

例ひらびな、カタカナの入力方法を「かなめくり入力」に変更ずる 
Q いずれかの辞巧の最初の画面を表示する 


□ 区互百を押し、離してか5 PSi 
を押ず 

-「設定項目」の画面び表示されます。 


設定巧目 

® 音声設定 〇ソつトキーボード 

〇環境語を 〇愿先設定 

〇液晶パネル設を 〇単語帳設を 


選んで決定キーを押して下きい 


B 图困国田で設定項目にこ 
では「環境設定」）を選び、 

I訳/み定I を押ず 


環境語を 

を午一, ] 、音 i さを 〇人力設定 

〇すート /. けーオフ 〇モーボード設を 
I ：■手書き記詰!さを 〇電池設定 

〇十 '出5^^-斗設定 

選、て ' A をを一を押して下きい 


Q 国困国担で設定したい項目 
(ここでは「キーボード設定」） 
を選び、 厭でょ定 1 を押ず 

-設定画面び表示されます。 


キーボード語を 

® ローマ字かな入力 
〇かなめく巧人力 

選んで決をキーを押して下きい 


B 国田で希望ずる内容（ここでは「かなめくり入力」）を選び、 

I訳/み定I を押ず 


•複数の候補びあるその他の設定項目ち、同様の手順で設定します。 
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例手書をパネルを調舊ずる 


IP いずれかの巧巧の最初の画面を表示ずる 

□ 区兰百を押し、離してか5區品 
を押ず 

-「設定項目」の画面び表示されます。 


f 設定 0ソつトキーボード 

請星を 〇優先設定： 

ネル設を 〇単語帳設を 


選んで決をキ^を押して下きい 


B 图困团田で r 液晶パネル設 
定」を選び 、 I 訳/み定 I を押ず 


液晶バネル設定 

® インパネルコントラスト 
〇パインバネル調整 
〇手書きバネルコントラスト 
〇手書きネル調整 

選んでホ定キ^を押して下きい 


□ 图面で「手書きパネル調整」 
を選び 、 I 訳/ず定 I を押す 


手書き J くホルに表示をれている4つの 
+字の中んを巧属のをッをペンで 
正植だをてをツチして下きい 


中止する塌合は戻るそ^を巧して下きい 


@手書きパネルに表示され る4つの 
十字 マークの 中むを 一つ一つ 
タッチペンでずべてタッチずる 

-十字マークをタッチすると色び薄く 
なり、4つすベてタッチすると辞典 
の最初の画面に戻ります。 


• メインパネルを調整する場合は、手順〇で、「メインパネル調整」を選び、 
手順0でメインパネルに表示される「-!-」をタッチしてください。 
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I 


キー/アイコンのち前と働を 


•キ— 



•本書のキー（およびアイコン）は簡略化して記載しています。 

• XD - GF 已9日日 MED は、キーの一部の形状び異なります。また、辞典/モードキー 
び8つあります。 
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キー/アイコン 

説明 

1 

辞典/モード 

-それぞれのキーに登録されている辞典の最初の画面 
を表示します。 

. キーを押すごとに、上の行の辞典と下の行の辞典び 
切り替わります。 

2 

電源 

1 1スイッチ 

-電源を入れたり消したりするとさに使います。 

马21 ページ 

3 

1 シフト 1 キー 

• 「？」や「〜」を入力するとさに使います。 

178ぺージ 

-舌辛典/モードキーの下の行の辞典やモードを使ラと 
さに、まずこのキーを巧してから辞典/モードキー 
を巧す、といラ使いかたわでさます。 -^33 ページ 
-いま調べていることばの一つ前または一つ後のこと 
ばの意はを見るときは、まずこのキーを押してから 
匯) または [U を巧します。（【前見出し】または 【次 
見出し】をタッチした場合と同じ働きをします。） 
43ぺージ 

4 

さら 1 こ検索 

ヒストリ- 

-表示されていることばをさらに詳しく検索したり、 
成句/例文を絞り込んで検索することびでをます。 

斗 76、79、84ページ 

-かし前に調べたことばを再度調べるとさは、 I シフり 
を巧し、離してからこのキーを巧します。^74ぺ一 
ジ 

己 

文字サイズ 

レイアウト 

-画面に表示する文字のサイズを変更したいとさに押 
します。 一^44 ページ 

-画面のレイアウトを変更したいとさは、 I シフト I を押 
し、離してからこのキーを巧します。^46ページ 

6 

国国 

(ページ送り）キー 

-画面の表示に続さびあるときに押すと、いま見えて 
いない部分び表示されます。^ 42ページ 
-いま調べていることばの一つ前または一つ後のこと 
ばの意はを見たいときは、 I シフト I を押し、離してか 
ら (2 または (5) を押します。^43ページ 

7 

ジャンプと 

ガイド 

-意はや解説の画面から同じ辞典の関連項目にジャン 
プしたり、画面で使われていることばを別の辞典で 
調べるときに巧します。^81、82ページ 
-ガイドを見るとさは、 I シフト I を押し、離してからこ 
のキーを押します。 导 131ページ 
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キー/アイコン 

説明 

8 

読み上げ 

音声 中) 1 キー 

-ネイティブの発音による音声を聞くとさに押しま 
す。91ページ 

-合成音声で発音を聞くときは、 I シフト I を押し、離し 
てからこのキーを巧します。 -^93 ページ 

9 

底る/リスト 1 キー 

-一つ前の画面に戻るとさに押します。 

-各巧典/モードの最初の画面で巧すと、メニュー画 
面になります。 

10 

1 訳/み定 1 キー 

-調べたいことばを入力したり、項目を選んだら、この 
キーを巧して先に進みます。-^33、37ページなど 

11 

图面团田キ- 

-メニューからの S 辛書選択など白黒反転表示を動かす 
とさや、カーソルを移動するとさに巧します。 

导32ぺージ 

-発音の音量を調整するとさに巧します。 

斗90ぺージ 

12 

r 削除 1 キー 

-間違って入力した文字を訂正するとさに使います。 
57ページ 

-本機のいろいろな設定を変更したいときは、 I シフト I 
を巧し、離してからこのキーを巧します。 

196ページ 

13 

文字 キー 

-文字や数字を入力するとさに使います。 

斗48、56ぺージ 

14 

バックライト. 

1 1千- 

-バックライトを点けたり消したりします。 

导22ぺージ 

1 已 

【見出しメモ】 
アィコン 

-検索した意はや解説のページに見出しメモを付けた 
いときにタッチします。 -^109 ページ 

16 

原る/リスト】 

アィコン 

- 9 の I 戻る/リスト I キーと同じ働さをします。 

17 

献 / 巧赶 

アィコン 

- 10 の I 訳/巧定 I キーと同じ働さをします。 

18 

【認識】 アイコン 

-手書さ文字を一文字ずつ確かめなびら入力するとさ 
や、最後の文字を入力したとさに、ここをタッチしま 
す。^63ページ 
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キー/アイコン 

説明 

19 

【前見出し】 

【次見出し】 

アイコン 

-いま調べていることばの一つ前または一つ後のこと 
ばの意はを見たいとさにタッチします。 （1 シフト1を 
押し、離してから [S または S ] を押した場合と同じ 
働きをします。） -^43 ページ 

20 

【ズーム】アイコン 

-意はや解説の画面で文字を拡大して見たいとさに 
タッチします。^45ページ 

21 

【単語 帳登録】 
アイコン 

-意はや解説の画面で、単語/例文/成句を単語帳に 
登録するときにタッチします。 马 112ページ 

22 

【熟語】アイコン 

-「新漢語林」で、調べている漢字を使った熟語を見る 
とさにタッチします。 一 >87ページ 

23 

【成句複合語】 
アイコン 

-英語系の辞典で、調べている単語を使った成句（熟 
語）や複合語を調べるときにタッチします。 

斗 87ぺージ 

24 

【暗記カード作成】 
アイコン 

-検索した意はや解説の画面から暗記カードを作成す 
るときにタッチします。^99ページ 

2己 

【用例解説】 

アイコン 

-用例や解説のある辞典で、それらを見るとさにタッ 
チします。^88ページ 

26 

【メニユー】 

アイコン 

-アイコンをタッチするごとに、メニュー画面と学習 
帳の画面び切り替わります。 

-学習帳の画面を直接表示させるときは、 I シフト I を巧 
し、離してからこのアイコンをタッチします。 

27 

【ジャンプ】 

アイコン 

- 7 のキーと同じ働さをします。 

ガイド 

28 

【音芦が】アイコン 

• 8の障苗ぶ) I キーと同じ働きをします。 

29 

原る/リスト】 

アイコン 

- 9 の I 戻る/リスト I キーと同じ働さをします。 

30 

献/決定】 

アイコン 

- 10 の I 訳/ま定 I キーと同じ働さをします。 

31 

【乏】巧】 

アイコン 

- 6 の 度] [1] キーと同じ働さをします。 


•電卓機能で使うキーについては、导117ページをご覧ください。 

































ローマ字/かな対応表 

□ーマ字かな入力で入力するとさの、つづりかたの一覧です。 


ら行 

らり るれ ろ 

RA RI RU RE R 0 

LA LI LU LE L 0 

わ行 

わゐ ラる を 

WA WI WU WE W 0 

ん斤 

ん 

NN , N + 子音 

MP + 母音、 M 日+母音 


あ行 

ぁい ラえ お 

A 1 U E 0 

か斤 

かさくけ こ 

KA KI KU KE K 0 

CA CU C 0 

QU 

び行 

び ぎ ぐ ば ご 
GA GI GU GE GO 

さ斤 

さしす せ そ 

SA SI SU SE SO 

SHI 

ざ行 

ざ じ ず ぜ ぞ 
ZA ZI ZU ZE Z 0 

JI 

た行 

たちつ てと 

TA TI TU TE TO 

CHI TSU 

だ行 

だ ぢ づ で ど 
DA DI DU DE DO 

な斤 

なにめ ねの 

NA N 1 NU NE N 0 

は行 

は ひ ふ へ ほ 
HA HI HU HE HO 

FU 

ば斤 

ば び ぶ ベ ぼ 
BA BI BU BE 巨0 

ぱ行 

ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ 
PA 円 PU PE P 0 

ま斤 

まみむ めち 

MA Ml MU ME MO 

や行 

や ゆ いぇ ぶ 

YA YU YE Y 0 


さゃ行 

さゃ 

さい 

さゅ 

さえ 

さょ 


KYA 

KYI 

KYU 

KYE 

KY 0 

ざゃ行 

ぎゃ 

ぎい 

ぎゅ 

ざえ 

ぎょ 


GYA 

GYI 

GYU 

GYE 

GY 0 

くぁ行 

<お 

<い 


<を 

<お 


QA 

QI 


QE 

Q 0 

くね行 

<ゎ 

<い 

<ラ 

<え 

<お 


KWA 

KWI 

KWU 

KWE 

KW 0 


QWA 





ぐね行 

ぐね 

ぐい 

ぐラ 

ぐえ 

ぐお 


GWA 

GWI 

GWU 

GWE GW 0 

しゃ行 

しゃ 


しゅ 

し元 

しぶ 


SYA 


SYU 

SYE 

SY 0 


SHA 


SHU 

SHE 

SH 0 

じゃ行 

じゃ 

じい 

じゅ 

じ元 

じぶ 


ZYA 

ZYI 

ZYU 

ZYE 

ZY 0 


JA 


JU 

JE 

J 0 


」YA 

JYI 

JYU 

JYE 

JY 0 

ちゃ行 

ちゃ 

ちい 

ちゅ 

ちぇ 

ちょ 


TYA 

TYI 

TYU 

TYE 

TY 0 


CYA 

CYI 

CYU 

CYE 

CY 0 


CHA 


CHU 

CHE 

CH 0 

ぢゃ斤 

ぢゃ 

ぢい 

ぢゅ 

ぢぇ 

ぢょ 


DYA 

DYI 

DYU 

DYE 

DY 0 










































ルで字（勘音-促音） 


《 N 似外のテ音を2度入力しても「つ」や「ッ」になります。 


ふぁ行 

ふぁ 

ふい 


ふえ 

ふぉ 


FA 

円 


FE 

F0 

ふや行 

ふや 

ふい 

ふゆ 

ふえ 

ふよ 


FYA 

FYI 

FYU 

FYE 

FYO 

ぶや行 

ぶや 

ぶぃ 

ぶゅ 

ぶえ 

ぶよ 


VYA 

VYI 

VYU 

VYE 

VYO 

みや行 

みや 

みい 

みゆ 

みえ 

みよ 


MYA MYI MYU MYE MYO 


つぁ行 

つぁ 

TSA 

ごい 

TSI 


ごえ 

TSE 

ごお 

TSO 

てや行 

てや 

てい 

てゆ 

てえ 

てょ 


THA 

THI 

THU 

THE 

THO 

でや行 

でや 

でい 

でゆ 

でえ 

でょ 


DHA 

DHI 

DHU 

DHE 

DHO 

とラ 



とラ 






TWU 



どぅ 



どぅ 






DWU 



にや行 

にや 

にい 

にゆ 

にえ 

にょ 


NYA 

NYI 

NYU 

NYE 

NYO 

ひや行 

ひや 

ひい 

ひゆ 

ひえ 

ひょ 


HYA 

HYI 

HYU 

HYE 

HYO 

びや行 

びや 

びぃ 

びゆ 

びえ 

びょ 


己 YA 

BYI 

巨 YU 

BYE 

BYO 

ぴや行 

ぴや 

ぴぃ 

ぴゆ 

ぴえ 

ぴょ 


PYA 

PYI 

PYU 

PYE 

PYO 


二） 

XTU 、 XTSU、LTU 
T r シフ H U 、 TS I シフト 1 U 


あ 

し飞 

ラ 

文 

お 

XA 

XI 

XU 

XE 

X 0 

1シフト I+A 

1シフト1+1 

1シフト I+U 

1シフト I+E 

1シフト1+0 

や 

ゆ 

ぶ 

わ 


XYA 

XYU 

XYO 

XWA 


yI シフト Ia 

yI シフト lu 

yI シフト1〇 

wl シフト Ia 



りょ圆§ 


就^ 

茂 


お才〇 

I ぶヴ V 

- え H E 

ぶヴ V 

I ぶヴ g 


I 贵 


おア 

ぶヴ 


行 

や 

り 


技ア 

ぶヴ 
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仕様 


•型式： XD-GF 己 9 日日 MED 

• 収録内容：収録している辞巧の種類 • 収録数については、「収録辞典 
一覧」（马132ページ）を参照してください。 

• 表示： 48 日 X32 日フ J レドットマト U ックス液晶表示 
• 電卓機能：]2巧-四則演算-四則定数計算-独立メモ U — 計算•混 
合計算 

※小数点は、上位が優先のフ□ーティング（浮動）方式 
※メモ IJ 一内容は、常時表示 

• 記憶容量（ライブラ IJ 一機能用の本体ユーヴーエ IJ ア）：約 5 日 MB 
表記容量は、 1K 巨二 1 日 24 バイト、 1M 巨二 1 日 2 がバイト、 

1 G 巨二1日243バイト換算値です。 

• 消費電力：日. 6W 

• 使用可能電池：アルカ U 単 4 形乾電池、充電池は単 4 形 eneloop® のみ 2 本 
• 電源および電池寿命（新品のアルカ U 乾電池または満充電にした新品 
の eneloop® で、使用温度 2 已むの場合）： 

アルカ IJ 単 4 形乾電池 2 本 LR 日 3 (AM4) ; 

•英和辞典の訳表示画面で連続放置時 . 約 13 日時間 

- ] 時間中入力•検索 4 分間/訳表示画面已已分間表示/スピーカー 

で 1 分音声出力を繰り返したとさ . 約 7 日時間 

(microSD メモ U- 力ードを使用したときは、約目日時間） 

.] 時間中入力•検索 4 分間/訳表示画面 55 分間表示/スピーカー 
で 1 分音声出力/バックライト 3 分間点なを繰り返したとさ 

. 約6日時間 

-スピーカーまたはへッドホンで音声出力を繰り返したとさ 

. 約1日時間 

単 4 形 eneloop® : 

•英和辞典の訳表示画面で連続放置時 . 約 85 時間（参考値） 

- ] 時間中入力•検索 4 分間/訳表示画面已 5 分間表示/スピーカー 
で 1 分音声出力/バックライト 3 分間点なを繰り返したとさ 

. 約 4 日時間（参考値） 

-スピーカーまたはへッドホンで音声出力を繰り返したとさ 

. 約 9 時間（参考値） 
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《microSD メモ U- 力ードの種類や使用状況、電池の種類、使用 
環境、使用方法（バックライトの使用頻度、音量や音声出力の 
使用回数）により変動します。 

• 才ートパワーオフ機能：約3分•目分- ] 日分- ] 己分 -3 日分 -4 己分- 
目日分- ] 2日分の8種類から設定可能 
• レジューム機能；電源日 FF した時点までの画面やデータを保持 
•使用温度範囲： 〇む〜4日で 

• 大ささ；幅154 .0X 奥行11日. 0X 高さ 15.5mm (開時、最薄部）、高さ 
1 9.7mm (閉時、最厚部） 

• 質量：約32日旨（電池込み） 


•型式； XD-SF 已7日日 MED 

• 収録内容：収録している辞典の種類 • 収録数については、「収録辞典 
一覧」（马 132 ページ）を参照してください。 

•表示： 48日 X32 日フ J レドットマト U ックスミ夜晶表示 
• 電卓機能：12巧-四則演算-四則定数計算-独立メモ IJ 一計算•混 
合計算 

※小数点は、上位巧優先のフ□ーティング（浮動）方式 
※メモ U —内容は、常時表示 

• 記憶容量（ライブラ IJ 一機能用の本体ユーヴーエ U ア）：約己日 MB 
表記容量は、 1K 日二]日24バイト、 1M 日二1日2がバイト、 

1 G 日二1日243バイト換算値です。 

• 消費電力：日. 55W 

• 使用可能電池：アルカ IJ 単4形乾電池、充電池は単4形 eneloop ® のみ2本 
• 電源および電池寿命（新品のアルカ IJ 乾電池または満充電にした新品 
の eneloop® で、使用温度25にの場合）： 

アルカ U 単4形乾電池2本 LR 日3 (AM4) ; 

•英和辞典の訳表示画面で連続放置時 . 約13日時間 

.] 時間中入力•検索4分間/訳表示画面已5分間表示/スピーカー 

で1分音声出力を繰り返したとさ . 約75時間 

(microSD メモ U- 力ードを使用したときは、約6日時間） 

- ] 時間中入力•検索4分間/訳表示画面55分間表示/スピーカー 
で1分音声出力/バックライト3分間点なを繰り返したとさ 

. 約目日時間 
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-スピーカーまたはへッドホンで音声出力を繰り返したとさ 

. 約1日時間 

単4形 eneloop® : 

•英和辞典の訳表示画面で連続放置時 . 約9日時間（参考値） 

- ] 時間中入力•検索4分間/訳表示画面55分間表示/スピーカー 
で1分音声出力/バックライト3分間点なを繰り返したとさ 

. 約45時間（参考値） 

-スピーカーまたはへッドホンで音声出力を繰り返したとさ 

. 約9時間（参考値） 

《microSD メモ U —カードの種類や使用状況、電池の種類、使用 
環境、使用方法（バックライトの使用頻度、音量や音声出力の 
使用回数）により変動します。 

•才ートパワーオフ機能：約3分 •目 分- ] 日 分-15分 -3 日 分 -4 己分- 
6日分- ] 2日分の8種類から設定可能 
• レジューム機能；電源 日 FF した 時点までの画面やデータを保持 
•使用温度範囲： 〇で〜4ぴご 

• 大ささ；幅146 .日 X奥行1 日 2 .日 X高さ 15.5mm (開時、最薄部)、高さ 
] 9.7mm (開時、最厚部） 

• 質量：約28 日 旨（電池込み） 


本機は SoSS 社の手書さ認識機能を搭載しています。 
FineArt Copyright 

Handwriting Recognition Engine V2.2 
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• 本機の英語-ドイツ語-フランス語•イタ IJ ア語-スペイン語音 
声読み上げ機能は米国 Fonix Speech Inc. 社の FonixTalk™ を使 
用しています。 

•本機の中国語音声読み上げ機能は中国 SinoVoice 社の jTTS を使用 
しています。 

• 本機の韓国語音声読み上げ機能は韓国 HCI Lab. 社の PowerTTS を 
使用しています。 

音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保証す 
るをのではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損 
害、逸失利益、または第兰者からのいかなる請求につさましてを、弊社 
および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめ 
ご了承ください。 


■別売品 

• エクスワード純正ケース 
• タッチペン&保護フィルムセット 
XD-PF3 (XD-SF シ U- ズ専用） 

XD-PF4 (XD-GF シ U— ズ専用） 

• 追加コンテンツ （CD-R 日 M 版） 

エクスワードデータプラス、エクスワードデータプラス2、エクスワー 
ドデータプラス3、エクスワードデータプラス4に対応のをのをご使用 
いただけます。（各種専門分野/生活-実用/外国語など） 

• 追加コンテンツ（データカード版） 

ェクスワードデータプラス4に対応のをのをご使用いただけます。 


詳しくは、弊社電子辞書エクスワードホームページ（似下）をご覧くださ 
い。 

http://casio.jp/exword/ 





さ < いん 


数字•アルファベット•記号 


己0音キーボード . 67 

and . 177 

DI クイズ .] 已8 

eneloop ®. 19,192 

EX-word 音声 CD □-ダー . 122 

EX - word テキスト□-ダー ...... 122 

EX - word ライブラ U -. 122 

micraSD メモ U - 力ード . 125 

NHK 日本語発音アクセント辞典 

. 139 

r&J . 72, 7ス 1 77 

「?」 . 178 

「〜」 . 178 

「ぢ」口」と「じ」「ず」 . 177 

「パ'」や「ヴ」 . 177 

(-). 177 

(空白） . 177 


英語の発音びよくなる本 . 14日 

英語類語辞典 . 14巳 

液晶パネル設定 . 194 

エネループ . 19,192 

才ートパワーオフ . 21，193 

お買い上げ時の設定 . 193 

お気に入り . 120 

お客様ご相談窓 □.2] 已 

オックスフォード現代英英辞典…] 43 

音訓読み . 137 

音声機能 . 89 

音声言語設定 . 94 

音声出力切替スイッチ . 23,89 

曰ド日又化 . yd 

音声速度設定 . 94 

音量設定 . 94 

音量の調節 . 90 


か行 


あ行 


アイコン（手書さパネル）… • 

…198 

アクションセンサー . 

.….11已 

アメ U 力留学100の扉…•… 

…166 

アルフアベットの入力 . 

.….已] 

暗記力ード . 

-…98 

医学英和大巧巧 . 

••… ] 已己 

イタ U ア語自遊自在 . 

.…. ] 已8 

医療の英会話 . 

.…. ] 已7 

上書き . ! 

57,193 

英会話海が旅行ひとこと辞典 • 

.…. ] 已〇 

英会話とっさのひとこと辞典 • 

.….149 

英会話ビジネスひとこと辞典 • 

.…. ] 己] 

英語自遊自在 . 

] 已8 


海が赴任 U □ケーシヨンガイド…]目8 

解説 . 86 

ガイダンス . 30 

ガイド機能 .13] 

学習帳 . 101，110,112 

学習用コンテンツ . 132 

カテゴリー . 32 


かなめくり入力 . 49,194 


画面で表示される記号 . 31 

画面分割検索 . 84 

環境設定 . 193 

韓国語 . 194 

韓国語自遊自在 . 1己8 

冠婚葬祭マナー事典 . 1目巳 

キー/アイコンの名前と働さ……198 
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キ—入力-日曰又 . 193 

キーボー ド設定 . 194 

キクタン Entry . 147 

記号選択画面 . 178 

今日の治療薬 .] 已目 

クイックパレット . 23,已8 

クイックパレットアイコン 

(メインパネル） . 198 

現代カタカナ語辞典 . 140 

広舌辛苑 . 134 

合成音声 . 92 

コントラスト . 194,195 


さ行 


ヴプ U メント事典 . 167 

さらに検索 . 76, 79,84 

ジーニアス 英和辞典 . 144 

ジーニアス 英和大辞典 .14] 

舌辛典/モードキー . 33 

絞り込み/語順指定検索 . 79 

ジャンプ . 81，82 

充電池 . 19,192 

熟語 . 86 

仕様 . 204 


新 TO 曰 C ® テストマスタ U - 2000 

. 170 

新 TO 曰 C ® テスト八イパー模試 


. 169 

新漢語林 . 137 

数字の入力 . 已目 

ズーム . 4 已 

図から検索 . 134 

すぐ出るサーチ . 30,3目 

すぐ出るサーチ設定 . 193 

ステッドマン医学英英辞典 .] 已4 

スピーカー . 23,89 


スペイン語自遊自在 .] 已8 

スペース . 177 

スペル/原形候補検索 . 76 

スペルチェック . 7已 

スポーツ 用語辞典 . 167 

成句 . 86 

成句検索 . 77 

設定 . 193 

センサー設定 . 193 

センタ1」ング . 78 

総画数 . 39,138 

操作巧助説明 . 30 

挿入 . 已7,193 

ソフトキーボード . 日已，目7 

ソフトキーボード設定 . 194 


た行 


タイ語自遊自在 .16] 

タッチペン . 24,己8 

縦書き表示 . 47 

単語帳 .1]] 

単語帳設定 .1] 4 

地図から検索 . 41，164 

中国語自遊自在 . 1己8 

綴り字記号びつ < 文字を含む 

言語の入力 . 已] 

訂正 . 已7,目巳 

手書さ認識設定 . 193 

手書をパネル . 25, 61 

手書さパネルコントラスト . 19已 

手書さパネル調整 . 19已 

デジタル大辞泉 . 13已 

電源を入れる•切る . 21 

電子辞書でどこでも英会話 .] 已2 

電卓を使う . ]]7 

電池交換 . 190 


用語か5探す(さくいん) 




































































電池設定 . 194 

ドイツ語自遊自在 .] 已8 

トウルーボイス . 90 

ドクターパスポート .] 日2 

とっておきの英会話表現辞典……]47 


な行 


南山堂医学大辞典 .] 已4 

日本一その姿とむ一 . 16己 

日本語 . 194 

日本語ソフトキーボード . 日7 

入力設定 . 193 

認識 . 63 

脳鍛アプ U 数字パズル . 172 


は行 


はじめての英会話 . 149 

パソコン用語事典 . 1日8 

パターン] . 36 

パターン2 . 37 

パターン3 . 38 

パターン4 . 39 

パターン已 . 41 

バックライト . 22 

八ングルの入力 . 己3,6己 

ヒストリー . 74 

ひとり歩きのフィ U ピン語 . 161 

ひとり歩さのブラジル • 

ポルトガル語 . 161 

百科事典マイぺディア . 1日4 

ひらびなの入力 . 48 

ピンイン入力 . 已2 

複合語 . 86 

複数辞書アルファべットで検索 

. 72,176 

複数舌辛書曰本語で検索 . 68,17已 


部首画数 . 138 

部首内画数 . 138 

部首読み . 39,138 

付属品 .] 已 

プラクティカル医学略語舌辛典……]已7 

ブランクワード . 178 

フランス語自遊自在 .] 已8 

フ U - メモ . 96 

ブ U タニカ国際大百科事典 .] 63 

プレビュー . 30 

プ□グレッシブ和英中辞典 . ]4己 

プ□ジェ クター . 128 

ぺージ送り . 42 

へッ ドホン . 89 

保証. アフターサービス . 214 


ま行 


見出し語検索 . 36,76 

見出しメモ . 109 

明鏡国語辞典 . 13日 

メインパネル . 18,23 

メインパネルコントラスト . 194 

メインパネル調整 . 19已 

メッセージ . 186 

メニュー . 32 

メルクマニュアル .] 已日 

文字サイズ . 44 

文字を消す . 已7,目目 

文字を直す . 已7,目目 

戻る . 29 


や行 


優先設定 . 73 

用例 . 86 

読み上げ . 92 
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ライブラリー . 122 

U —ダーズ英和辞典 / U —ダーズ • 

プラス . 140 

リスト（一覧） . 30 

リスト件数 . 30 

U セット . 189 

類語例解辞典 . 139 

レイアウト . 46 

例文検索 . 77 

□-マ字かな入力 . 48, ] 94 

□シア語 . 194 

□シア語自遊自在 . 1己8 

□シア文字の入力 . 已日，日已 


ね行 


ワイルドカード’ 
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